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سقارة المملكة في بيروت ابوبكر رفيع - 












دمن عطر ,, العوم _الورد ‏ العير 
التعقران الكادى_العشدل. وياسشب الموج 
ثم اطلبوا لحدى التولينات اللماصة التي 


















اعريوا عن ادانتهم وشجيهم لهذا الحادث المؤسف ٠‏ 












نيابة ع جلالة الملك المفدي 






مكة المكرمة ‏ عبداائه محمد حريرى 

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين 0 
جلالة الملكد المقدى فهد بن عبدالعزيز || 
يتشرف صباح يوم غد الاثنين صاحب 
السمو الملكى الامير ماجد بن عبدالمزيز 
امير منطقة مكة المكرمة بقمل الكعبة 
المشرقة وسيغارك سموه الكريم يهذا 


























5 العمل المبارك الجليل واقتداء بيسنة 

الرسول عليه الصلاة والسلام سقرا» 

5 الدول الاسلامية ورؤساء يمثات السيجع 
الح الاسلامية لحج هذا العام ووفود بيت اش © الامير ماجده 








الرئيس الاسد 
يصل الى الجزائر 















الحىادث الأجرامي الذي تعرضت له السفارة العودية في يروت كن تفي الا 5 
وصفه الرئيس اللبنالي بأنه «ليس موجها للمملكة التي اعطت الكثثير للبنانيين بل الى وححدة ابنان 
وأعبه واستقراك» . 

واذا كان اعداء لبنان قد أدركوا انهم بعد تسع منوات من الدمار والتخريب والقعل والابادة قد 
فشلوا في تحقيق اهدافهم الائيمة في تمزيق لبدان واشاعة جر الإرهاب وعدم الاستقرار .. فقد 
عليهم وأرقهم ان تكون جهرد المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة هي الضمانة الاكثر صدقا 
والاكثر اخلاصا وايمانا بدور لبنان واصالة شعبه واهمية الحفاظ عليه موحدا معافى ومليما عن كل 
ادران الشعوبية. اللخيضة والطائفية المقيجة .. 5 

ولذلك فاننا ندرك اليوع اكار من اي بوم مضى ان الذين يقفون وراء هذا العدوان لمجي عل 
القسم القنصلي بسغارتنا في ييروت .. هم تلك القرى الشييرة التي مازالت تقف ضد وحدة 
لبنان .. وضد أمنه واستقراره وسيادته .. وضد ان يعود لبنان العزيز واحة للخير ودوحة للامل 
وانشودة للحياة الفاعلة المعطاءة .. 

الذين اقنحموا سفاركيا ني بيروت هم الذين ظلوا على الدوام يقتحمون كل الاعراف والموائيق 
والدين ظلوا بؤرة للاجرام والعدوان .. واتتباك الشرعية واغتصاب القاتون .. 

وان الحجج الواهية التي تسترت بها قرى الشر للوصول الى اهدافها من وراء هذا العدوان 
لايمكن لنا ان نقبل بها او ان تطلي عليئا .. فالذين بريدون اداء فريضة الحج ليست وسائلهم .. 
وليست هذه تصقاتهم واسالييهم .. 

وحاشا ان يكون ف دعرة الانلام السمحاء هذا التخريب .. وهذا العدوان 
في التصرف والسليك .. 

وان هؤلاء الآغين اشخربين يعرفون قبل غيرهم ان ماقدته وتقدمه بلادنا من اجل راحة ضيوف 
الرامن وماتعيشه اجهزة الدولة كلها من اسقار وتعيئة لاتجتاج منا الى دليل او برهان .. وواقع 
مفاّا في بيروت شاهد يكذب كل ادعاء .. ويدين كل هذا الاجرام الانود الذي انتبك كل 
حمانة وعرف سلم .. 

فعلى الرغم من كل الظروف الافنية التدهورة التي يعيشها لينان .. والني أدت الى اغلاق جممع 
السغارات لكاتبها .. فإن جلالة الملك فهد المفدى ورغية منه في تسهيل اجراءات سفر الراغيين 
لاداء فريضة الدج قد امر بعودة الموظفين اتسين في الشؤون القنصاية مزودين بالتوجيبات السامية 
يذل كل الجهود والعدابير الممكة لراحة الحجيج .. ولكن قرى الشر لاتعدم الذريعة والبرر 
للعدوان واطرعة . 

وبعد: 

فإن هذا الحادث الاجرامي لن يؤثر اطلاقا ‏ كا اشار يان سفارتنا هناك على انيج السليم 
الذي تسلكه سياسة المملكة العرببة السعودية في مواجهة هذه الاعمال . رفقى ١‏ 5 










لم تحدد مدتها٠‏ 




























الثنائية - 










وعملاقها بلدتى (شبوش 






والشعارات المعلقة على الجدران 









.. وهلنه الفمجية 







الامم المتحدة رالتدوة  )‏ 





رصاص القنص 
في طرابلس 



















٠ ايوابها‎ 











بتونس 

















الذي لم تعلن عن الجهة التي دعت اليه ٠‏ 


٠: . معلومة‎ 


- أجرى امس الرئيس اللبتانى أمين الجميل 
ورئيس الوزراء رشيد كرامى اتصالين هاتفيين بالقائم ياعمال 


وقد استنكر الرئيس الليناتى والسيد كرامى خلال اتصالهما 
الحادث الاثم الذى تعرض له القصم القنصلى يسفارة المملكة 
يبيروت يوم أمس والذى وصقاه بأته ليس موجها للمملكة التى 
اعطت الكثير للبنائيين بل الى وحدة لبنان وامنه واستقراره - 

كما اجرت عدة شخصيات رسمية وسياسية لبنانية اتصالات 
يسفغارة المملكة بينهم رئيس الوزراء الاسيق صائب سلام ووزير 
الاعلام والداخلية جوزيف سكاف والوزيرين السابقين مالك سلام 
وجوزيف ابوخاطر وأمين عام مجلس الوزراء شفيق منيمنه - 
وه وأمين عام وزارة الخارجية بالوكالة خليل مكاوى 
ورئيس زب النجادة اللبتائى عدنان الحكيم الذين 


البقية ص> عبود ١‏ 


الامير ماجد يتشر الح كنا ل 





الجزائر ‏ واس - وصل الرئيس السورى” 
حافظ الامد الى الجزائر مساء امس في زيارة 


وكان الرئيس السورى قد الختتم في وقت 
مابق زيارة لليبيا اجرى خلالها محادثات 
مع الرئيس الليبى معير القذافي تناولت 
التعلورات على اللساحة العريية والملاقات 


العدو الصهيونى يقتحم 
بلدتين بالجنوب اللبثانى 
بيروت - اقتحمت القوات الاسرائيلية المحتلة 
ودمداس ) 
اللينانيتين واخذت باطلاق النار عفوائيا 
على المواطنين اللبنانيين والملمقات والصور 
-. كما قامت 
قوات المميل انطوان لحد يعرقلة السير ف 
البقية ص" عيود + 


رئيس مجلس الامن يبدأ 
مشاوراته حول طلب ليئان 
بدأ رئيس 
مجلس الامن مشاوراته يشأن عقد جلمه 
مجلس الامن لبحث شكوى لئان بكأن 
الممارسات الصهيونية في جثئوب لينان وكان 

البقية ص" عمود ا 


بيروت ‏ واس يسود مساور القتال في 
مدينة طرايلس بشمال لينان امس رماص 
قنس اما الاحياء اليعيدة عن هذه المحاور 
فتشهد حركة شبه طبيعية حيث فتحت بعض 
المحلات وامصارف والمؤسسات الخاصة والعامة 


ومن أجية اخرى اعلن المدعى العام 
البقية ص" عبود ه 

مشاورات لاجتماع وزراء 
خارجية المغرب العربى 


تونس ‏ ذكرت اتباء صحفية من دونس ان 
مشاورات تجري حاليا بين دول المقرب 
العريى لعقذ اجتماع لوزراء خارجيتها في 
العاسمة التونسية وتتوقع المصادر الصسفية 
أن توافق تلك الدول على عقد هذا الاجتماع 


ابعتسالام مخطف ىالطارة 
دق سراح ميلع رركابها 


ابوظبي - علم من مصدر رسمى في دبى أن قراصئة الجو النيخ الذين اختطفغوا الطائرة البوينج 70 التابعة 
لشركة الخطوط الجوية الهندية قد غادروا الطائرة واستسلموا لسلطات دبي ٠‏ 
وذكرت المصادر نفسها ان قراصنة الجو غادروا الطاكرة قبل الرهائن واقتادتهم شرطة الامارات الى جهة غير 





الاحد 594 ذي القعدة 4 ١4٠0‏ ها ب 4 السنبلة ١655‏ اش ل السنة 10" 


امون اليل وي شي كاي ردان (تصالدره عايين بالقام بامالاسفارة 
" قري الس جاولت التسهت_با لبي الوااصرت دل كاب الج[ * 
م رم 


السشدوة 


دعت امات وولت ووو مسد ا 0 


مصدر مسئول بوزارة الدفاع والطيران : 


ان الررة حي م سحوماهاالرواصية - 


الرياض ‏ واس < صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع والطيران بان 
القوات البحرية الملكية السعودية قد شارفت على الانتهاء من عملية مسح 
المياه الاقليمية العودية والطرق البحرية التى تسلكها الفن التجارية 


اعقاب الاعتداء عليها [) 
يوم الجمعة ٠‏ 
5 


| 





الجنهالباعة توت فق ذال توا يع لاير 
وصصول سغوي الكل الى ساد لامناءك كة ف اعمال الاجونت 
1 قبدأ اليوم اجتماعات اللجنة الوزارية العربية الخاصة يمتابعة تطورات الحرب العراقية الايرانية وهى اللجنة 


من المؤتمر الطارىم لمجلس الجامعة العربية الذى عقد في يقداد في مارس الماضى ٠‏ 
ومن المقرر ان تتناول هذه الاجتماعات آخر تطورات الموقف في الخليج العربى واللحرب العراقية الايرانية والجهود 


التى شكلت يقرار 


المطرداحة !7 اقليميا وعالميا لوقف الحرب ٠‏ 


كما تستعرض اللجنة نتائج اتصالاتها مع عدد من دول اورويا الغربية والشرقية وطوكيو وبكين ٠‏ 


وخوا سمو الفيسدل 

هذا وقد وصل الى مطار عدام حسين 
الدولى في بثداد صاء أمس صاحب السمقى 
الملكى الامير معود الفيصل وزير الخارجية 
على رأس وفد المملكة للمشاركة في الاجتماع 
الغالك للجنة -- وكان في مقدمة مستقيلى 
سموه معالى طارق عزيز نائب رئيس الوزراء 
ووزير الخارجية العراقي ومعادة الشيخ 








1 م 





طراد الحارثى سقير جلالته لدي بغداد ولفيف 
من المسئولين وكان سموه قد غادر جده عصر 
أمس متوجها الى يغداد للمشاركة في 
الاجتماع الثالك للجنة الوزارية السباعية 
العربية لتابعة الحرب العراقية الايرانية 
والتي تبدأ أعمالها اليوم الاسدا. 
وقد صرح ميو الامير سعود عقب 
وصوله أن اجتماع اللجنة يأتي بهدف 
1 البقية ص" عبود 5 





© طارق عريز © 


(بشربه قآى راض 


وكانت مصادر هندية مسؤولة قد ذكرت لمراسل وكالة الانباء القطرية يايوظبى ان الحكومة الهندية كانت على 
اتصال مباشر ومستمر بالمفاوضات التى جرت مع مختطفى الطائرة الهندية التى هبعلت يبمطار ديى فجر امس 
وما زالت جاثمة حتى الان حبيث من المقرر ان تعود ياج اليوم الى نيودلهى ٠‏ 
وقالت هذه المصادر ان مطالب المخغتطفين 


كانت قد تقلت الى الحكومة الهندية لدراستها 


الا أن المصادر رفضت الافصاح عن مشمون 


البقية ص” عمود * 
تضارب التقارير 
حول الاشتباك الحدودي 

الهندي ‏ الباكستاني 





أملام اباد . ونودلهى ‏ اسدرت ياكستان 
والهئد امس تقارير متمارية حول اشتباك 
'وقع امس الاول بين قواتهما على طول 


البقية صس؟ عمود 4ه 


بالعدد 45لا 55 أغسطس رآبا) ١984‏ م- 1984 .26 .زأندة اتدألصنا5 تتشكظ 844 04110 حل الام املك 


هنك 








موس بس - :ا ال 
امعع 520ب 0 

مسد 0150588:71010© الماع لاع عمر؟ 
الوكلثء الويحيدوك : 


مؤسسة اسماعيل قارون دهلويج 
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الرياض 
المي تذويتت 













الس 7 وت 00 :7 













عبدالعزيز المفدي ببرقية تهللة ان 
| فخامة الرئيس الجنرال جريجوريو 
الفاريز رئيس جمهورية الاورشواي 
| بمناسبة ذكرى اليوم الوطني البلاده وقد 
اعرب جلالة الملك المقدي بأ 
وذكر انه تم تشكيل فريق عمل بقاعدة ‏ | 0 اليه و 
الملك فيصل البحرية بالغربية لتنفيذ | أخلس لياق .الروك بد 1 
عمليات المح البحرى وازالة الالغام في ٠‏ سالة 
|| لقخامته بالصحة والمادة ولشمب 


البقية ص" عمود 1 الاورغواي الصديق التقدم الس التقدم الشمم, 


ا 

15 لس أ 
صائدة الغام فرنسية اجتماء كرا كراهن ا 
ا 


وسفن الحجاج ومداخل الموانىيم العودية 
الالغام التى تسببت في اعطاب عدد من السفن 
الاحمر ٠‏ 


على اليحر الاحمر بحثًا عن 


ٍ 

بعث جلالة الملك هد بن ا 

١ 

التجارية العاملة في البحر ا 
١‏ 


بورمعيد ‏ تصل الى ميئاء يورسعيد الاحد لحر ير 
السشينة المساعدة + لوار + التابعة للاسطول يروت - اسسعيل السيد رشيد كرا |[ 
الحربى الفرنسي وستعير السفينة قناة رئيس وزراء لبنان امس السيد رفيق 
السويس صا نفس اليوم للاشتراك في | الحريرى الوسيط العودى في المشكلة 
عمليات تطهير مياه البحر الاحمر من الالقام | اللبنائية وجري خلال المقايلة بحث سبل 
والجدير بالذكر أن الفينة ستثضم لاسطول ' اعادة تعصير الوسط التجارى في بيروت | 
سائدات الالقام الفرئسي في البحر الاحير | والمناطق المدمرة من بيروت والضاحية |[ 
والتي يشتمل ١‏ صائدات ومن المقرر أن تسل | الجنوبية ٠‏ 
الى ميناء بورسعيد يوم الثلاثاء القادم سائدة 


مس يسم سس مسسم 





فحت / 
الالغام اليريطانية / ويلتون / للاشتراك في ١‏ مكوهه حاجا | 
عمليات التطيي ٠‏ 

00 فناة ١‏ حتى اف ل 

هه سفييه لعير . جده واس ال بلغ عدد 3 
القادمين لموسم بج هذا الما ذهاية 

السويس أمس أمس نه الك وبق 52-7 ذ [ 


الامباعيلية - عبرت قتاة السويس امس 4م 

سفينة في قافلتين الاولى من الشمال وتضم م" 

سفينة منها 4 ناقلات و7 حاويات والثانية 

وتضم 56 سفينة منها ١‏ ناقلات و١‏ حاويات 

وتنتمي هذه السفن البالغ جملة حدولاتها 
:] مليون و ٠٠.‏ الف طن الى 58 دولة ٠‏ 


مدير عام الجوازات اللواء هد محمد ا 
النريف موشكا يانه د وضول 0 الم | 
و5د؛ عحاجا عن طريق الجى 2 0؟ الف 

]| و دده حاجا عن طريق يك البعر واكك الت | 

البقية س5 عدود * | 


ب غيرقايلت للعبداً أوالكسن. 
0 الغطاء الواسيع ييمككن من وطبع اللشاج دوت تكسي . 
إن تشكيلج وأسعنّ للماء من ١‏ إلى ٠١‏ حالون وللمتلجات- من إلى ٠؟‏ جالوكء 


تيكل حت لفكتت (لاي لايع 


حدة وت 1/605 صب اس-ما الدمامدءت 0517١1‏ لم صب الأون 


© سهاج التنظيف - غابدق للشائم 


ارياض: ت1075 )21 صب 32379 مربي نت 114ا؟ة؟ صب /901ا 





















































© 1-. ماوراء في العامة التى ‏ يحكمها. 
]| الماركسيون ١ :.20 ٠‏ 
































٠‏ المملكة .تخت أجرا اءات. مشددة خلال 
تدقيقها في هويات الاشخاص الذين يرغبون 
أداءر.فريضة-السج وإن مقارة الممبكة العربية 
اللغودية اذ تعلن عن هنا الاعتداء الاثيم من 
المتظاهرين ' قانها' لتكجب بقده. هذا الغيل 














إندبلوماسية والاعراف. للدولية - 
. وايضاحا للوااقع .فان خكومة ملالة الملك 
- فهد ‏ بن أعبدالعزيز ورغبة خالمة منها في ٠‏ 
تسهيل اجراءات سفر الرأغبين لاداء فريضة. 




























اليم يادرت "إلى .عودة الموظفين المختصين كن 
3 الشؤوت القنصلية من : البعقة الديلونامية 
0 دية” مزودين بتوجيهات .جلالة .املك 
' يبدل كل الجهوذ والتدابير الممكنة الراحة 
.٠:‏ الحجيج غير أن أقوى الشر أتصاول دائما خلق 
السجع الؤاهية للتستر وراءها. في ارتكاب 
'” الجرائم: ولكن ذلك لن: يؤثر أطلاقا “على 
٠ 1‏ التهج السليم. الل . تسلكه سياسة الببلكة 
العريية السعودية ل تنواجية هلم الاعماك » : 


















































إددة ايوم بكدة 5 حادث الاعتدام الاثيم 
ل القتم القتصنى بفارة المملكة 
مس . مؤكدة يان هذا العمل 
اكثر مايسيم الى اعمال الخبي 

















ميتولة قفي سيئول امس التوقيع على 


ولاية. غرب اليتغال اليوم في الوقت 


٠‏ القطارات في جِميع :انساء الولاية قد 
٠‏ ألغيت 'يعد ان ارغم 'مُحتجون عمال 


الينمجى وتعتيره. اتتهاكا.للحصاقة | ٠‏ 


احج وبالرغم' من_الظروف الامئية الالدة . 





: واعرب صياح الاحمد عن امله في 


إن يكون' مجلس التعاون اقوى في 


يناه .الوحدة العربية الشاملة واشار 


اتفاقية” 3 6 وكوريا الجنوبية 
:فيمجال . . التماون الشبابي 
٠‏ والرياشي بين دين - 

'. وتنص الاتفاقية التي وقعها عن 
الجائب الكوري وزير الرياشة لى 
يوتغ هو وعن الجانب العراقي وزير: 
الشياب فيصل شاهر الذي يزور 
كوريا حاليا. على تبادل الرياشيين 
والمدربين 'والحكام وشبراء الرياضة 


: والمعلومات . الخاصة بهذا المجال 
, اضافة الى تبادل الخبرات الرياضية 
بين اليلدين - ١‏ 


عطلة اجبارية 
العنف في الهند 


نيودلهن انفجرت قنبلة في 
كشك لاشارات السكك الحديدية في 


الذى بدأ فيه يوم من.الاحتجاجات 
على مستوى البلاد دعت اليه 
: المعارطة ٠ ٠‏ 

وذكرت وكالة :برس تراست 
الهندية للانباء ان أحدا لم يصب 
بسوء في الحادث الدى وقع في منلقة 


وقالت ٠‏ الوكالةة. ان . رحلات 


الاثارات على مفادرة مواقعهم 


وذكرت الوكالة ان البوليس 
: يجوب مدينة 'مدراس عاصمة ولاية 
تاميل نادو حيث اعلنت السلطات 
عطلة ا لتجئب . وقوع اعمال عنف 
محتملة ٠‏ 


-والسلام في البئان - 


وقد اعرب رئيس الوزراء اللبنائي رشيد 


. اكرامى في تعليق على الحادث عن استدكاره 


لهنذه الاعبال المؤوسقة وتماغل مامعئى 


الاعتذاء على السفارة السعودية وغيرها من 


المرافق الدبلوماسية -.' وقال بانه ليس من 
مصلحة بيروت أن يصار الى.مغنايقة .مؤلاء 
لحملهم على ترك يلدنا. ١ ٠‏ 

واشار الى ان من يهتم بالمسلحة العامة 
لايمكن ان يتصرف الا على شوئها وجدد 
رئيس الوزراء اللبنانى اسفه لمثل هذه 


عد داعيًا الجميع الى أن يعوا هذه 


الحقائق والا فان الضرر سيصيب ليثان كله ٠‏ 
وادان الشيخ حسن خالد: مفتى لبثان في 
تصريح مماثل هذا الحادث مؤكدا بان المملكة 
رغم كل الظروف اللبئاتية الصعيه قد إرسلت 
ممثليها اب لبان مع يداية موسم الحج 
لممارسة ميامها في اعطاء التأشيرات اللحبجاج 
اللبنانيين - ٠.‏ 
وقال_ان هذا الموققف ينسجم مع مواقف 
المملكة التى عرقها اللينانيون مندذ زمن يعيد 
في تقديم كل الدعم والرعاية في مختلف 
. الميادين الى الملمين واللبئانيين عموما دون 
تغرقة' أو تمييز من اجل دعم الموتف الليئاتى 


على كافة الاصمدة ٠‏ 
واعرب عن اسه لوقوع هذا الحادث في 
الوقث الذرى بدأت السفارة السعودية 


مبادراتها باعطاء التأشيرات فعلا لحجاج البر 
. وف اتخاذ جمسع الاجراءات الريعة لانهاء 


اعطاء تأغيرات حجاج الجو - 

.وقال الشيخ حسن خالد ان المملكة التى 
اثنتت في كل المناسيات وبتوجيه خاص من 
' جلالة الملك فهد بن عبدالعزير المفدى دعمها 
الياسي والعيرانى للبئان لاا يجوز ياى حال 


: من الاحوال ان تقايل ببثل هذا ميا يدعو الى 


الاستهنهان والاستتكار ٠‏ 

واستتكر ثائب رئيس المجلس الاسلامن 
الشينئ الشيخ محيد ميدئ شمس الدين 
مهاجمة القنسلية العودية في بيروت وقال 


اك عمل غير مبرر ولاياهم في تيسير سفقر 


الحجاج ولايمكن اتشاة ا ذريمة لأرتكابه - 

واوسح 'يآن هذا الصسل وما يماثله يسىء 
الى التعاليم الاسلامية. ويعطى انطباعا ضارا 
لي مصالح الملمين وسمعتهم ٠‏ 

وقد اجمعت الصحف اللبئانية على 
.اعتبار هذا العيل. تسرفا وحشيا ويربريا 
لايخدم الوضمع الليتاني الذي بحاجة أكثر 
الى تمرفات الحكمة والتعقل واليعد عن 
العشوائية والفوضية + 


يق الصحيح ٠‏ 
الى ان الطريق طويل وان المجلس قد 


قطع أشواطا يعيده مها ماهى 
. اكتصادى ومنها ماهو ثقافى 
وميانى وعكري ٠‏ 


وقال في حديث نشرته امس مجلة 
النهار الدولى والعربي اللينانية ان 
مؤتمر القية ١لدول‏ المجلس الذى 
سيتعقد في الكويت سيعالج امورا 
كثيرة بينها التعاون في المجال 
الاقتصادى اضافة الي بحث تطورات 
الحرب العراقية الايرانية والخلافات 


العربية ٠‏ 
ودعا نائب رئيس الوزراء 
الكويتى المؤولين الايرانيين الى 


وضع مصلحة الشعب الايراتى امامهم 
محذرا من اليأس من عدم التوصل 
الى تسوية للحرب العراقية وقال اذا 


يروت - : واس '- اكد تائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والاعلام الكويتى الشيخ. صباح الاحمد الجابر ان 
مجلس :التعاون :لدول الخليج العربية قد حقق اهم خطواته الاولى بنجاح وانه يشق طريقه بثبات بفضل قادة دول 
: المجلس ؤتقاهنهم.ووضع مصالحخ شعوبهم في الطرني 





© صباح الاحيد 
استسلينا لليأس فأن ليس وراءه الا 
الخراب ٠‏ 
واضاف بأن اللجنة السباعية 


المنيثقة من مؤتمر وزراء الخارجية 
العرب حول عرب الخليج قد وجدت 
تعاطفا دوليا من اجل المماعى 





دج 


مافمالمايه واميازت 


الحميدة القى نموم بها - 

واكد صياح الاحمد على موقف 
دول مجلس التعاون في رقض افى 
تدخل اجنبى مباشر ام غير مباشر 
في الخليج العربى وقال بأن التدخل 
الوحيد الذى ترضاه هو التدخل 
لوضع حد للحرب بشرط أن يرضاه 
الطرفان المتحاريان 

واغرب عن امله 2 ان ينعد 
مؤتمر القمة العربى الثالثك عشر في 


الرياض في موعده المحدد لان 
الاحداث تتلاحق في الوطن العربى ‏ 
واكد بأن الكويت تعمل دائما 


على التغلب على كل الخلافات بين 
الدول العربية لما تجره من خسارة 
تنعكس على الجميع وقال بأن هذه 
الخلافات يمكن ععالجتها بالحكمة 
والرغيه الصادقة بعيدا عن الاهواء 
الشخصية او التشبث بالامور 
الشكلية وبوضع المطلحة العامة فوق 


كل شييء ٠.‏ 


مل لل لندن 
لاتجد السفن من 
ي قوم بافرا 
حمولاتها | بسبب 
اشراب عسيمال 
الموانىء في ثاتي 
اصراب وطنى لهم 
خلال صيف العام 
الجارى ٠‏ 

| الاملكيةي.دب) 


الال 








مليون دولار منحة أمريكية 
لانعاش الاقتصاد الصهيوني المنهار ! 


واشنطن ذكر مصدر صحقى امريكي امس ان ادارة الرئيس الامريكي"' 


رونالد ريجان تدرس 
أنها أوضحت بأنه ينبغى 


امكانية تقديم مماعدات عاجلة للعدو الاسرائيلى غير 
على امرائيل اولا ان تقوم بأدخال اصلاحات 


اقتصادية رئيسية قبل أن تحصل على المماعدات ٠‏ ' 





القاهرة - واس -. تام اليوم في ' 
القاهرة الاحتفالات ناليوم العالمى 


لمساندة 
واستقلاله ٠‏ 
وسيلقى وزير الدولة للشؤون 
الخارجية المصرى الدكتور بعلرس 
غالى كلمة يهذه المناسبة تتتاول 
ضرورة وقوف دول العالم الى جاتب 


كفاح شعب تاميبيا 


وقالت بان هذا الحادث قد قويل بامف 
رممى واستتكار املامى وشعبى الما يشكله 
من ابعاد على متقبل الوجود الدبلوماسيى 
العربى في ليتان خاصة واته يأتى على دوة 
شقيقة لم تتأخر في مساعدة ألبئان خلال 
محنته وفي مد يد العون اليه لاتقاذه ٠‏ 
صائب سلام يزور 
السفارة 
كما قام رئيس الوزراء اللبئاني الاسبق 
اليد صائب سلام يرافقه النائب الدكتور 
جميل كبى اليوم يزيارة لسغارة المملكة في 
يروت ومقايلة القائم بأعمال السغارة ابوبكر 
رفيع وذلك صباح أمس وصرح السيد سالب 
سلام اثر الزيارة يأن هدف زيارته لسغارة 
المملكة مع الدكتور جميل كيى هو للتعبير 
عن مغاعر الاستنكار الذي عير عله كل 
لبنائى وخاصة المسلمين على الاعتداء الاثم 
الذي تعرض له القسم القنملى بفارة المملكة 
في بيروت يوم أمس الاول وقال أن هذا العبل 
لامبرر له يأتي في وقت اتخذت فيه المملكة 
بأمر من جلالة الملك فهد بن عبدالعزير 
المفدي اجراءات حاسة في تمهيل قيام 
الحجاج اللينانيين يأداء فريضة الحج وكذلك 
ماقامت وتنوم به المملكة من دعم متواصل 
للبتان واللبنانين على كل صعيد وخاصة في 
دعم مؤسسات الملمين الخيرية والانانية - 
وأكد اليد سلام امتنكاره مع جميع 
اللبنانيين لهذا المدوان وئاشد المقلاء 
والسؤولين أن يكبهوا أستفسال موجة المئف 
واشطراب الامن وقال أن الشعب اللبتاني 
يتعطش الى الامن والاستقرار الذي هو مطلب 
كل لبتاني اليوم قبل اي شيء آآخر ٠‏ 


استسلام خاطفى الطائرة 
بقة ص ١‏ 


هذه المطالب إلتى يتوقف عليها حل مشكلة 
الطائرة والذى يتركز بصفة خامة حول 
الافراج عن ركابيا وطائيها ٠‏ 

ومن جائب اخر ذكرت مسادر مطار دبي 
انه تم بعد ظهر امس ترويد الطائرة بالطعام 
والماء وبعش الادوية التى قام يطليها بعش 
الركاب -. كما تم الاتفاق مع مختطفي 
الطائرة على اجراء عملية تنظيف للطائرة 
واعادة احد الزكاب المرضي أليها يعد اجراء 


ونسبت صحيفة الواشنطن بوست 
الى مصادر في القدس المحتلة قولها 
أن اسرائيل سوف تقوم بطلب 
الادارة الامريكية الحصول على مبلغ 
7٠١‏ مليون دولار كمنحة بفية أنعاش 


اقتصاد المتردي وذلك بمجرد 
تشكيل الوزارة الجديدة في قلسطين 
المحشلة ٠‏ 


علاج له بعيادة المطان من مرض الم به ٠‏ 

وذكرت مصادر مطار دبى الدوى ان 
مفاونات تجرى حاليا داخل برج المراقبة 
بالمطار بين اثنين من مختطفى الطائرة 
الهندية والفريق المفاوض يرتاسة الشفيخ 
محمد بن راشد وزير الدفاع بدولة الامارات 
العربية المتحدة من اجل التومل الى حل 
مرض يؤمن سلامة الركاب والافراج عتهم 

وكان اثنان من مختطفى الطائرة قد هبطا 
منها على ارش المطار في حواش الساعة 
الرابعة ماء أمسن بتوقيت الدوحة المساعة 
الواحد بتوقيت جرينتش وتوجها الى برج 
المراقبة لاستكمال المقاوضات التي بدأت مع 
المشتعلفين منذ الصباح ويشارك فيها فريق 
هندى برئامة السيد ايوبكر عبدالرحيم وزير 
الدولة للشؤون الخارجية ٠‏ 

ويقول مرامل وكالة الانيباء القطرية 
بابوظبى أن المفاوضات التى تجرى حاليا 
ببرج المراقبة تؤكد التفاؤل الذى اعلنت عله 
من قبل مصادر هندية يقرب التوصل ان 


وكات منظمة محظورة للعللاب السيخ قد 
أعلنت امس انها ستشسف طائرة ركاب هلدية 
مشعلوفة اذا لم تلب مطالبها المتمثلة في 
انحاب القوات الهندية من ولاية البتجاب ٠‏ 

واعلن متحدث مؤول باسم المنظمة في 
مكالحة تليفونية مم وكالة انباء دولية في 
نيودلهى ان الطائرة قد اختطفت لتحقيق 
هذه المطالب - وكانت الطائرة قد اختطفت . 
وهى من توع بوينج 797 اسن الاول ييلما 
كانت في رحلة داخلية في الهند . وقد ارغت 
على الهبوط في كل من كراتشى ولاهور قبل 
ان تهبط فجر امس في دبى ٠‏ 

واعرب خاطفوا الطائرة في وقت لاحق 
اطلاق مراح 75 شخصا من ركايها اذا تم 
تزويدها بالوقود والماح لها في الاقلاع . وقد 
قدم هذا العرض شلال مناوضات تجرىي مع 
مصؤولين في دولة الامارات المربية المتحدة 
برئامة وزير الدفاع الشيخ حمد بن راثد أل 
مكتوم ٠‏ 

قواتنا البحرية 
بقية ص ١‏ 

رجودها وتلسيق اعمال اليحك عن الالقام 
بن. القوات البحرية الملكية السعودية والقطع 


اليحرية الصديقة القادمة من فرتما الولايات 
المتعدة للمشاركة في عبلية تنظيف اليحر 


اليوم : الندوة 
الدولية لنقل 
التكلولوجيا 


سالربورج ‏ واس تبدأ في 
مالزبورج بالتمما غدا الاحد اعمال 





الندوة الدولية الخاسة يثقل 
التكنولوجيا وتستمر اسبوعين - 
. وتناقش الندوة التى تنظيها 


هيئة الفوليرايت الدولية عددا من 
الكرسوعات الج ليت ول 
التكنولوجيا والمشكلات التى تنشأ 
عن عمليات النقل والتشريعات 
الدولية التى تحدد العلاقة بين الدول 
المنتجة والمتورد للتكنولوجيا ٠‏ 


الاحبر من الالغام - 

وقال انه قد شارك في عمليات المح 
البحرى كاسحتا الفام فرئسيتان والسفيتة 
الامريكية (الامال ) التى تحمل عددا من 


الطائرات العامودية المجهرة يوسائل 
الكتروتية حديثة للبحث عن الالقام 
والاجسام الغريية ٠‏ 


وقال المصدر ان عملية الميح للميام 
الاقليمية السعودية اظهرت وله الحمد خلو 
مياهنا من الالغام وان القوات البحرية قامت 
بالاستجاية للبلاغات التى قدمتها عدد من 
السفن عند ظهور اجام مشيوهه وقامت 
يارسال قطع يحرية او طائرات عامودية 
للكشف عنها واتخاذ الاجراءات الكفيلة 
بابطال مفغمولها الا ان ايا من هذه البلاغات 


لم تكشف عن وجود الغام وان معظم 
الاخباريات تناولت قعلع معدنية من نفايات 
السغن ٠.‏ 


واختتم المصدر تصريصه بقوله أن هده 
الجهود المكثفة تأتى تنفيذا لتوجيهات القائد 
الاعلى للقوات المسلحة وسمو ولى عهده 
الامين وسمو الثائب الثانى بضرورة العمل 
على تأمين الممرات المائية امام السفن التى 
ستقل حجاج بيت الله الحرام لاداء الفريضة 
وتأكيدا لدور قواتنا اليحرية في ممارمة 
رمالتها المامية في الدفاع عن مقدسات 
الاسلام ومياه الوطن والماهية في تهيل 
وصول حجاج بيت الله الحرام الى الاراضى 
المقدمة ٠‏ 


التسييزى اللبنائي السيد كميل جمجع في 
تصريح له بعد اجتماعه امس مع وزير العدل 
السيد تبيه برى ان المعلومات الاولية حول 
حادث اتفجار الطائرة المروحية العسكرية 


الذى اودى بحياة رئيس الاركان في الجيش 
اللبناتى اللواء نديم الحكيم وعدد من 
المكريين تفيد أن الحادث قد وقع قضاء 
وقدر ٠‏ 


كبا اوشحت قيادة الجيش اللبنائى في 
بيان لها امسن ان مااوردته بعض وسائل 
الاعلام من تحاليل حول حادث الطائية انما 
هوا استنتاج شخسصى وذلك لان لجنة 
التسقيق بالحادثة لم تنته من عملها بعد ٠‏ 
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لقطة من انال النيدة بخ زايد بن سلطات آل : نيان رئيس دولة الافارات العربية المتحدة 






اللجنة الاردنية الفلسطينية المشتركة تبحث 
حماية القدس مسن ميخشطط الته 9 يد 


عبان بدآت هنا امس اجتماعات اللجنة الاردنية الفلسطينية المشتركة لدعم ممود الشعب الفلسطيني في الوطن المحتل 


للسيد فاروق قدومي رئيس الدائرة السيامية لنظمة التحرير الفلسطنية ‏ يوم أمس 


الأول . 


صورة للندوة من رق .ن . أع 





يه اتحادات نقابات وادى النيل 


اتماهرة . واس بدأت آمس أجتماعات اتحادات نقايات وادي النيل التي تضم 


الاتحادات العمالية والنقايات المصرية والسودائية ٠‏ 


وقد 
العاملة 


راس الاجتباع وزير القون 


المصرى سقد محمد أنحمد 


وسيتم خلال الاجتماعات التي 
4 تستمر “" آيام اتخاذ الاجراءات 


| الخاصة يتشكيل اللجان المشتركة 
ومجالس الاتحادات العمالية حول 
أنشاء عدد من الشركات والمشروعات 
في مجالات الامن الفذائي وائشاء 
ع فرع لبنك العبال المصري بالخرطوم 
| كما سيتم | بحث | توحيد 
المسطلحات العمالية والقانونية 
والتقريب بين التشريعات العمالية 
بالبلدين والتنسيق في مجالات 
العلاقات الخارجية وكان الوفد 
ا السوداني والذي يضم 2" عضوا قد 
وصل الى القاهرة امس الاول برئاسة 
السيد / عبدالله نصر قناوى رئيس 
الاتحاد العام لعمال السودان 
للمشاركة في الاجتماعات ٠‏ 


تونس - تلقن الرئيس التونسي 
الحبيب بورقيبه رسالة من الرئيس 
!| الموريتاني محيد خوتا ولد هيداله 
2 أنها تندرج في اطار التخاور بين 
البلدين والعلاقات القائمة بيئهما ٠‏ 
وقد قام يتسليم الرمالة السيد 
عيدالعزيز ولد أحيد مبعوث الرئيس 
ع الموريتاني الذي يزور تونس حاليا 
وذلك لدى استقبال الرئيس التونسي 
له اليوم بحضور السيدين محمد 
١‏ م رئيس الوزراء التونسي 


١ 
: ' 
من هيداله‎ | 





متابعة نتائج المساعى المبذولة من ميثلى 
اللجنة التى جاء تشكيلها تنفيذ القرار 
المتخَد في اجتماع وزراء الخارجية العرب 


الذي عقد في بغداد والتى تركزت على 
اطلاع الرأى العام الدولى على مجريات 
الحرب العراقية الايرانية والنتائج 
اللبية المترتبة عليها واشار سمو وزير 
الخارجية الى النتائج الايجابية التي 
تمخضت علها ماعى اللجنة في هذا 
الاطار --. واعرب عن أمله 5 أن سكو 
الجهود المبذونة للتوصل الى انهاء الحرب 
لا يختمل عليه ذلك من مردودات 
ايجابية على مصالح الاطراف المعلية 
كافة ٠‏ 
وسيتم خلال الاجتماع بحث آخر 
تطورات الموقف في الخليج المريى 
والحرب العراقية الايرانية والجهود 
المطروحة اقليميا وعالميا لوقف الحرب - 
كما وصل الشيخ صباح الاحيد الجاير 
““نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير 
الاعلام الكويتي بتداد امس للمشاركة في 
الاجتماع الثالك للجنة الوزارية السباعية 
لمتابعة الحرب العراقية الايرانية ٠‏ 





ومرح الشيخ سباح الاحيد الاير 
الوكالة الانباء العراقية أن اللجنة ستستعرض 
خلال اجتماعيا نتائج مييتيا منذ تشكيليا 
والتي تمغلت بالتحرك على الساحة الدولية 
لشرح ابعاد الحرب العراقية الايرانية 
وتطوراتها 2. كما تناقش برنامج عملها 


للمرحلة المقبلة ٠‏ 
كما غادر تونس صباح امس الامين العام 
لجامعة الدول العربية الشاذى القليبي 


متوجها الى بغداد في زيارة للعراق تستفرق 
عدة ايام للمشاركة في اجتباعات اللجنة ٠‏ 
كما غادر سئعاء أمس وزير الخارجية 
بالجمهورية العربية اليمنية الدكتور أحمد 
الاسبعى متوجيا الى بنداد للمشاركة في 
الاجتماء - وذكر الاصيعى ان اللجتة 
ستتابع في أجتاعاتها تطورات الحرب 
العراقية الايرانية وبحث الموقفا الراهن 
أضافة الى متايعة عمل اللجنة ونتائج 
الاتمالات التى أجرتها مع عدد من الدول 


عاق يتان | 5 - ممت : 5 - > الف لدي سايقاً | ما روات مرك طة بع 
الا ]| 2ع ملاعم |21 وك أ مده 3 11 





محمد الصباح 
وزيرا للتجهيز 
والاسكان بتونس 
تونس واس - ذكر رئيس 
الوزراء التونسى محمد مزالى اليوم 
ان الرئيس الحبيب يورقيبة قد قرر 
تعيين السيد محمد الصباح وزيرا 
للتجهيز والاسكان - 
ويخلف السيد الصباح وزيرين 
اخرين هما الصادق بن جمعه 
والمنصف بالحاج عمر اللذين كانا 
يشغلان وزارتى الاسكان والتجهيز 
حيث تقرر ادماج القطاعين في وزارة 
واحدة ٠‏ 
بحث العلاقات 
البحرينية 
التا يلاندية 
المنامة ‏ اجتمع الشيخ عبدالله 
بن خالد ال خليفة وزير العدل 
والشؤون الاسلامية ووزير التجارة 
والزراعة بالوكالة البحرينية هنا 
اليوم باليد باياراس ليم لميايائدو 
عضو مجلس الوزراء ونائب وزير 
الخارجية التايلاتدي والوفد المرافق 
الذي يزور البحرين حاليا ٠‏ 
وذكرت وكالة انياء الخليج انه 
تم خلال الاجتماع استعراض 
العلاقات بين البحرين وتايلاند وسبل 
تعزيزها وكان المؤول التايلائدي 
قد وصل الى المثنامة الليلة الماضية 











سغير لينان الدائم لدى الامم المتحدة قد سلم 
رئيس المجلس رمالة من الحكومة اللبنانية 
لعقد الجلمة ومن المتوقع ان تستمر 
المشاورات لان الولايات المتحدة لاترغب في 
عقد الجلمة في هذا الوقت الاتتخابى الحساس 
لانها ترفض اتخاذ موقف مد اسرائيل وتجرى 
الان اتصالات هامة بين الجانب اللبنانى 
والجانب الامريكى حول هذا الموضوع وميا 
يذكر ان مؤولا امريكيا كان قد سرح يان 
الولايات المتحدة مستعدة لبذل مساعيها 
الحميدة وراء التار وتعتقد انه ليس من 
مصلحة احد عرض هذا الموضوع علانيه في 
مجلس الامن - ويقول الامريكيون ان 
دورهم اصبح شعيفا بعد ان الغت الحكومة 
الليئانية اتفاقها مع دولة العدو . 


حاجا 
بقية ص ١‏ 
ووم حاجا عن طريق الب وتشير 
الاحصائية الى زيادة 56 حاجا عن 


القادمين في نفس القترة من العام الماضى 
انل يتمسبة مثوية قدرها 4. “ا تقرييا ٠‏ 


تلعيسضصام أ عن ترلع | عمب أمل 
عا عأوالساهية أحاكي.حعاء اميك ترود ملم أعدة عات 'ليس 


0ك 
روات موسا البوك لاد 5.٠«‏ ريات 


عن عم موسي من صو لوس سي حو عن سس كرام ا ل ل سس مطحت ممسساعْ 


- 
مسيم عن عم مسو يي يم ص ممسسمميت 


وتركز اللجنة في اجتماعاتها على ؟ 
دعم المشاريع العربية في مدينة 
القدس المحتلة لحمايتها من مخطط 
التهويد .. كما تناقش دعم المشارييع 
المناعية والزراعية والتريوية 
والجمعيات التعاوئية في الوطن 
المحتل بالاضافة الى تشكيل وفد 
اردنى فلطينى مشترك لزيارة 
بعض الاقطار العربية لدعم موارد 
صندوق الدعم للاراضى المحثلة ٠‏ 

ويغارك في هذه الاجتماعات من 
الجائب الاردئي الادة سليمان عرار 
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
وشوكت محبود وزير الارض المحتلة 
وجواد العنانىي وزير الصبناعة 
والتجارة وعن الجائب الفلطيئي 
الدكتور حنا ناصر وعبدالرحيم 
احمد عضوا اللجنة التنفيذية والسيد 
خليل الوزير ابوجهاد عضو اللجلة 
المركزية لفتح والسيد مالح رافت 
من قادة الجبهة الديمقراطية عضو 
المكتب السياسى للجبهة حيث حضر 
خصيصا الى عمان للمشاركة في هذه 
الاجتماعات ٠‏ 


رئيس وزراء 


البحرين يجتمع 
والسيد الحخطاب 
المنامة ‏ أجتمع سمو الشيخ 
خليفة بن سلمان ال خليقة رئيس 
الوزراء البحريني اليوم مع مدير 
العلاقات الخارجية وامين عام 
صسندوق الدعم الالى بالاتحاد ي* 
الاملامي في أمريكا الشمالية أحمد | 
الحطاب الذي يزور البحرين حاليا ٠‏ 
وصرح اليد الحطاب عقب م 
الاجتماع بأنه اطلع رئيس الوزراء 8 
البحرينيى على أخبار الاتحاد 
الاملامي وأخبار الشباب الملم 
العربى المتواجد في أمريكا الشمالية 
للدراسة وقال أن الشيخ خلينة أكد م 
دعم البحرين للاتحاد الاسلامي في [ 
أمريكا الشمالية لما يقوم به 
من دور بارز في خدمة الاسلام | 
ا 
| 
0 
ل 





والحقاظ على عقيدة ابناله ٠‏ 





عودة حسن على 
الى يغفداد 
بقداد ‏ عاد الى بقداد اليوم وذير 
التجارة العراقى حن على في ختام 
زيارة رسمية شملت كلا من رومانيا 
وتركيا واستغرقت ثلاثة ايام ٠‏ 
وقد اجرى حن على خلال | 
1 
ل 





البلدين حول 
وسبل تعزيزها والقضايا الدولية ذات 


الاهتمام المشترك ٠‏ ا 





تضارب تقارير 
بقية ص ١‏ 

امتداد وقف اطلاق النار في منلطقة كشمير 
الواقعة في الشمال -. واتهمت باكستان القوات 
الهندية بقتل جندين باكستانين واصابة 
جندى آخر بجروح وقال متحدث حكومي ان 
الجنود الباكستانيين كانوا يقومون بدورية 
روتينية يوم الاربعاء الماضى شمال شرقي ٠‏ 
اسلام اباد عندما فتح الهنود الثار ٠‏ 1 

وذكر متحدث بام الحكومة الهندية في 
نيودلهى ان القوات الهندية قد قتلت ستة من 
الباكستانيين واصابت اريعة آخرين بجروح 
بعد ان عبروا ألى داخل الاراضى الهندية ٠‏ 


العدو الصهيونى 
بقية ص ١‏ 

بلدة ( قارون ) وجرحت مواطنا نتيجة 
اطلاق الثار على التلال المحيطة بالبلدة ٠‏ 

ويرجع المراقبون الاستفزازات 
الوحشية من قبل قوات الاحتلال وعملائها 
الى التصدى البطولى لقوات الاحتلال من قبل 
رجال المقاومة الوطنية الليئانية في الجنوب 
اللبئاتى المحتل - 


هذه 








الصفحة الثالقة الأحد ١4‏ ذي القعدة 144 ه 











© دار اللام . الكد جون ماسوكو 
5 | ممثل) منظمة المؤتمر الافريقى 
2 00 ! منظمة متاهضة للفصل العتصرى 
ٍ محظورة في جئوب افريقيا امس ان 
انتهاكات حقوق الاننان في جتوب 
ٌ افريقيا تشكل عملية ايادة جماعية 

تهدف الى افناء الشعب الافريقي . 
| وكان ماسوكو يتحدك امام وفد 





نا جنود لبنانيون تابعون للواء السادس يشاهدون هينى السفارة السعودية وهو يحترق بعد أن قاموا 
ين أشعلرا الاو في المبنى الككائن في 






في بيروت الغربية . 





من لجنة الامم المتحدة حول وضع 
حتوق الانسان في الجنوب الافريقيى 
وهى اللجنة التى وصلت في بداية 
الاسيوع الماضى الى تشزائيا لسجمع 
معلومات وشهادات حول انتهاكات 
حقوق الانان التى يرتكبها نظام 
بريتوريا ٠‏ 


مسئول كبير في البنتاجون يصرح : 


با قار ماب !سرك وض حريب كسار مرك 0 


َو اضكا عام ١‏ كانت نت ورود يد ١6‏ يوسا ءارك .5 ستسناى الى بتر 














© نيودلهى ‏ ذكرت وكاة الانباء 


2 0 0 
- ا 5 را واشنطن ( الندوة  )‏ صرح مسؤول كبير في البنتاجون ان بومع القوات الامريكية ان تخوض حربا تقليدية امكائية كافية لنقل الجتود والمعدات واحد مثل الخليج وكوريا 
حابن القطارات" وعرقلوا حركة ا على مستوى عال من الحدة لمدة ثلاثين يوما باستمرار دون ان تضطر الى اللجوء لمعدات او قوات من مصادر اخرىق الى مسافات بعيدة بالرعة اللازمة فسوف تضطر الى استدعاء قوات 
“. || الحديدية في الينفال الغربية شرقى وادل بيهذه المعلومات لورتس كوريا او اية منطقة آخرنى ٠‏ اخرى بحلول -154 بحيث تمتطيع والنقطة الثانية عدم وجود قواعد تخدم في مناطق حسامه اخرى وهذه 
- , و الهند في اطار الاضراب العام الذى كورب مساعد وزير الدقاع المسؤول ويقول كورب ان النوة ان تخوض حربا متيرة لمدة شهرين دائمة يمكن الاعتماد عليها في ساله حرجه يتعين معالجتها برعة 
كرات اعلن اليوم في كافة ارجاء الهند ٠‏ عن الطاقة البشرية والمتشات الامريكية الاستعدادية قد تضاعنت وقال هناك تقاط ضعف لازالت الشرق الاوسط والنقطة الثالثة هى واثار الى نتعلة ضعف اخرى وهي 

خلال اللسنوات الثلاث الاخيرة لان امريكا تعائى منيا وهى عدم توفر انه اذا واجهت امريكا حربين في أن وجود نقص في قطع الغيار والاخيرة 


والامدادات واعطيى اورضح صورة 


حتى الان عن مدى استعداد امريكا قدرتها عام 158١‏ كانت تقتصر على 


خوض حرب تقليدية مستمرة لمدة 


البنقال الغريية بشلل كامل فلم 
تبرح الاتوبيات محطاتها بيتما 


٠‏ | اغلقت المحلات الحجارية والمكاتب في الوقت الحاشر للتصدى لهجمات دا يوما فقط وقال ايضا ان الود 
-., و ايوايها . قد تتعرض لها الفوات الامريكية في الاستعدادية سوف تتضاعف مره 


ولم تقع حوادث اخرى في بقية 
الولايات الهندية حيث عززت قوات 
الامن وجودها في النقاط الحماسه ٠‏ 

وكانت معظم الاحزاب المعارضة 
في الهند وعددها الاجمالى ٠5‏ حربا' 
قد قررت في -> اغسطيسن السالىي 
الدعوة للقيام ياضراب عام امس 
السبت في كافة ارجاء الهند احتجاجا 
على اقالة راما راو رئيس وزراء 
اندرا يراديش بقرار من حاكم هذه 
الولاية الواقعة في جشوبى الهند ٠‏ 

ويفيد احصاه رلمى ان " 
شخصا على الاقل لقوا مصرعهم في 
الاضطرايات التى وقعت في المنطقة 
مند اعلان اقالة راما راو - 


م ١‏ بيئما اصيبت كالكوتا عاصمة 








© فيينا ‏ وافق صندوق اوبك 





., | للتنمية الدولية على تقديم اربعة ساك ملعادور ب سيارثي حيبت دبجما انتحار شعل قنبلة وصعها ثوار الملفامور أمس 
| قروض بلغت قيمتها الاجمالية 5.ها الاوك رأاب 
مليون دولار لكل من سيراليون :. 5 


اكثر من د ملايين جنيه خسائر 
حريق مخازن السلع شمال بريطانيا 


لندن - واس اندلع حريق هائل في مخازن للسلع والبضائع في شمال بريطانيا 
فجر اليوم وصف يانه أكبر حريق تشهده البلاد منذ سنوات وذكر بأن رجال 
عشرة ملايين دولار لتمويل اقامة الاطفاء قد تمكنوا من مقاومة الحريق الذي أندلع في ثلاثة مخازن في مقاطعة 
شبكة لتصريف المياه والرى في كريكلوود شمال بريطانيا بعد ست ساعات وسط لهيب من الثيران يلغ أرتفاعه 
الاراضى الواقعة كمال نهر الاندوز - ثلاثين مترا وأوضحت التقديرات الاولية للحادث الذي لم تعرف بعد اسبابه يأن 
الخائر قد تبلغ آكثر من خمسة ملايين جنيه استرليني ٠‏ 


ندوة:أقريقية وؤلية حول القسيرة الفسطية 
الامم المتحدة ( الندوة  )‏ سيعقد من 548 6 اغسطس ندوة اقليمية خاصة تشمل القارة الافريقنية مخصصه 
للصحفيين بقصد اجراء حوار وتقاش حول قضية فلطين وتوسيع تطاق معلوماتهم يماعدة خبراء متخصصين 


سليمان ٠‏ 
ونتضمن هذه القروض منح جزر 
سلييان قرضا بمبلع ٠.0‏ مليون 
ددلار يتخدم لاملاح طريق جواد 
الكائال وقرضا لباكستان قيمته 





شح لج لح لح مص سس الا ا ا ا ا ا 


0 : ا وبوركينا فاسو وباكستان وجزر 














0١. +‏ وتشرف على هذه الندوة دائرة خارجية مصر وعيدالكرامه مندوب والمواضيع التى ستبحث تشيل 
٠.4“‏ الإعلام بالامم المتحدة بالتعاون مع سيراليون الدائم بالامم المتحدة مراجعة تاريخيه للقضية الفلسطيلية 
لجنة ممارسة الحقوق الثابته للشعب ورئيس اللجنة الخاسة لتصفية والمعنى الصحيح لحقوق الشعب 

النلسطينى وستعقد الندوة في بلدة الاستعمار وصحقى ابرائيلى من الفلسطيئى واحتمال التوصل 





اروثا في تنزانيا وعلى اريع حلقات انصار اللام متعاطف | مع لتسوية سلمية لقضية فلسطين 






يتراسها زهدى لبيب طرزى ممثل الفلطينين ويدعى امتون وسيشارك في الندوة ٠‏ صحقيا بارزا وتترعكاك 
منظمة التحرير في الامم المتحدة كاتيليوك ٠‏ من جميع المناطق الافريقية ٠‏ ع ه لمادسمسةائل 










واحيد عثمان الساعد الاسبق لؤزارة 
المعارضة تطالب عندما تحتفل نائبة الرئيس بعيد ميلادها 
تاتشر بقطع اجازتها 


لندن ‏ تتمرض مارجريت تاتشر 
رنية الوزراء البريطاتية لضغط من 
اجل قطع اجازة تمضيها في سويسرا 
و واتخاذ اجراء بشآن الازمة الصتاعية 
- المتفاقية وتسنها .احزاب المعارضة 
على التدخل قبل يدء اشراب عمال 
ارصفة الموانىم الذى سيكون الثاني 
خلال ستة اسايبع مما سيزيد من اثر 
الاضرار الناجمة عن اشراب عمال 
مئاجم الفحم الذي بدأ قيل م 
اسبوعا . 


أعللمء - كفقاء 
1 
ك5نا70 به 








كما أن سيكوتعطيك الوقت فهي 
ايضمّاتعطبك الذكرى . صورة محكة االكرمة 
والمدينة المنورة تّد مهاسيكوعلى طيق للذكرى: 
اطليه مناليائع عند .شرائك ساعات سيت . 


الحصيي وشنركاأه 


. 60 ع أمأقددن نالل 


الوكيل العام كي ال مدككة العربيةالسعودية 








نان لويس اوييبى - كالفورئيا 
اصطدمت طائرة ركاب محلية 
بطائرة خاصة في الجو وانفجرتا 
بالقرب من هذه المديتة الساحلية في 
كاليفورنيا ولقى 1١7‏ شخصا كاتوا 
على متئ الطائرتن مصرعيم وفعًا 
لتقارير لليوليس - 


فت 


-1 4 











الصفحة الرابعة 





اميس المَا درل ساسة 


يد 


لقطة امن الحفل 


آي 


الذي اقامه هدير عام الدفاع المدلي 


للواء حالد الطراوند ظهر امس . 


تشكيل لجنة ادارية لتطوير انشطة 
اذاعة وزارة الحج والاوقاف بمنطقة «منى» 


مكة المكرمة ‏ احقد الاحمدى 


اللواء هاشم عبدالمن تكريا 





صدرت تعليمات معالى وزير الحج ج والاوقاف الاستاذ عبدالوهاب امد عبدالواسع القاضية بتكشيل جنة 
ادارية لتطوير انضطة اذاعة الوزارة بمنى . 





ضيفة جديدة 


للزميل الدعيلج 

© مكة المكرمة ‏ الزميل الاستاذ 
ابراعيم عبدالعزيز الدعيلج 
رئيس تحرير مجلة رسالة المجد 
ازدان فراشه بطغلة جميلة لم 
يسمها بعد , الزميل الدعيلج ترك 
أمر تسميتها لشقيقتها الصغيرة 
«ريمه والتي لا تزال تعيش 
فرحة قدومها ولم تفصح عن اسم 
للضيقة الجديدة . تبانينا وآلف 
مبروك وعقبال عبدالعزيز 


وترأس هذه اللجئة معادة وكيل 
الوزارة لشؤون الحج الاستاذ عبدالله 
بوقس وبعضدية كل من مدير عام اذاعة 
جدة والشيخ اعد القحطاق مدير ادارة 
التوعية الاسلامية بالوزارة وسعادة الباحث 
الاعلاني بمكتب معاليه ومدير العلاقات 
العامة بوكالة الحج . هذا وقد عقدت 
اللجمة عدة اجتاعات فا لبحث ومناقشة 
الافور الرامية الى تطوير الاذاعة وقد 
قررت اللجنة بان تقوم ادارة العوعية 
الاسلامية بالوزارات باعداد المواد الدينية 
اللازمة هذه الاذاعة والتي تقرر ان تبدأ 
فى ارسافا اعتبارا من بوم لا من ذى 
الحجة القادم . وتستمر حعى تباية يوم 
1 من الشهر نفسه وان تكون مدة 
الازسال يوميا احدى عشر ماعة وذلك 
بالتعاوت م كل من اللينة العامة للتوعية 
الاسلامية فى الهج وادارة العلاقات العامة 


بمكتب الوزبر واذاعة جدة .. والعلاقات 
العامة بوكالة الحج هذا وعلمت الندوة 
بان من اهم المواد التى تنظمها برام هذه 
الاذاعة هى الاحاديث النبوية المتعلقة 
بشمون آخج وكذلك ارشاد الحجاج 
التائهين الى مقار مطوفيهم والرد على اسئلة 
واستفسارات الحجاج المتعلقة بمناسك 
المج والعمرة وكذلك عمل لقاءات مع 
المسؤولين فى وزارة الحج وكذلك مع 
بعنات الحج الرنعية اضافة الى تقديم 
مختلف الاخبار التى نهم ضيوف الرمن . 

وما تجدر الاشارة اليه انه ستشارك ى 
برامج هذه الاذاعة الهيئة العامة للترعية 
الانلامية بالحج والتى يترأسها سماحة 
الشيخ عبدالعزيزر بن باز الرئيس العام 
لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 


والارشاد وذلك بناء- على الرغبة التى 
ابداها ‏ سماحته ‏ لعالى زر احج 
والاوقاف . 


بسم اله الرحمن الرحيم 


المملكة العربية السعودية 
وزارة الداخلية 
ا مديرية العامة للجوازات 


السدوة » 


هلو سالري والسسر ال[ تع اساائمسة ” 


مكة المكرمة ‏ عدتان بيطار 


أجرى معالى الدكتور علوي درويش كيال وزير البرق 
والبريد والهاتف المتواجد حاليا بالولايات المتحدة الامريكية 
للعلاج اتصالا هاتفيا بالمؤولين بالوزارة وذلك للاطمئنان على 
الاستعدادات المتخذة لموسم حج هذا العام ٠‏ 


واكد على المؤولين يضرورة تقديم 
أفضل الخدمات لضيوف الرحمن 
وعلمت الندوة يأن معاليه سيصل 
للمملكة يوم الثلاثاء القادم حيث 
سيقنوم يوم الخميس بمشينة الله 
بجولة تفقدية تشمل مراكز الاتصالات 
الهاقفية والبرقية والبريدية 
والتلكية بالمشاعر المقدسة يرافقه 
فيها الاستاذ فؤاد محمد نور أبو 
مئصور وكيل الوؤزارة للصياتة 
والتشغيل ومدير عام البريد الاستاذ 
سمير باناجه ومدير عام مكتب معاليه 
الامتاذ عبدالرحمن زمزمي ومدير 
عام المنطة الغربية للاتصالات 
المهندس ربيع دحلان ومدير ملطقة 
مكة المكرمة للاتصالات المهندس ايمن 
مصطفى عرقوس والمهندس أحمد 
أايوسليمان نائب مدير المنطقة . 
وسوف تثمل جولته زيارة لمجمع 
الهاتف بالعيرة ويريد مكة المكرمة 
ومراكز الاتصالات الهاتفية في عرقات 
ومزدلئفة وملى هذا وفي تصريح 
للندوة تحدث الاستاذ قؤاد ابو 
منصور عن استعداد الوزارة لموسم 
حج هذا العام فال في الحقيقة أن 
الوزارة تعى جاهدة الى توفير سبل 
الاتصالات في كل مناطق مكة وهذا 
ماتهدق اليه حكومتنا الرشيدة التى 
تسعى الى توفير هذه الخدمة الى جميع 
مواطنيها ومنطقة المشاعر المقدمة من 
ضمن المناطق التي توليها الوزارة جل 
امتمامها نظرا لتواقد ضوف 
الرحمن اليها ٠‏ وهناك لجنة بالوزارة 





عودة الباشراحيل 


مكة المكرمة ‏ عاد الى مكة 
المكرمة رجل الاعمال المعروف 
الشيخ محمد صالح باشراحيل يعد 
رحلة عمل قام به' تعدة عواصم 
أوروبية واستغرقت زماء شهر ٠‏ 
تهانينا له ببلامة الوسول ٠‏ 


انطلاقا من الحرص على توفيرسيل الراحة والأمن لك يا أخي 
المواطن في سفرك فان وزارة الداخلية تدع وك إلى مراعاة ما يحقق 
السلامة لك في نفسك و في مالك وأمن بلدك وتذكرك بالآتي: 


إن جواز سفرك وثيقة شخصية خاصة بك وحدك 


هى ا لجنة تحمين أداء الشيكة على 
مستوى المملكة يتولي رئاستها الامتاذ 
نؤاد أبو متصور حيك أجحيعت 


الثلاثاء الماضي ‏ لدراسة أوضاع 
الشبكة بمنطقة المشاعر المقدسة 


والاطيئئان على حسن أدائها ٠‏ هذا 
وقد تم تعميد مدير معاهد الاتصالات 
بتزويد منعلقة مكة المكرمة يالالات 
المردوجة وذلك لتوفيرها بالمشاعر 
المقدسة وكان الاستاذ ربيع دحلان 
والمهندس ايبن مصطفى عرقسوسي 
قد قاما بجولة تفقدية شملت مكة 
المكرمة والمشاعر المقدسة ٠.‏ 


جلالة الملك يهنىء 
رئيس الاورغواى 
باليوم الوطنى 


جده ‏ واس بعث جلالة املك 
فهد بن عبد المزيز المفدى يبرقية 
تهنئة الى فخامة الرئيس الجنرال 
جريجوريو- الفاريز) رئيس 
جمهورية الاورغواى يبناسبة 
ذكرى اليوم الوطنى لبلاده ٠‏ 
وقد أعرب جلالة الملك المفدى 
وحكومة المملكة 
وياسمه شخصيا عن أخلص 
التهانى ‏ المقرونة ‏ بالتمئيات 
لفخامته بالصحة والسعادة ولشعب 
الاوغواى الصديق التقدم المتمر 
العقلا يكرم 
الامير ماحد 
مكة المكرمة ‏ متدوب الندوة 


اقام فضيلة الشيخ فراج بن 
على العلا مساعد المشرف العام 





اسم | شعب 





لادارات هيئة الامر بالمعروف 
والنيى عن المتكر بالمنطقة 
الغربية حفل غداء ظهر يوم امس 
السبت بداره لصاحب السيو 


الملكى الامير ماجد بن عبدالعزيز 
امير منطقة مكة المكرمة وقد حضر 
الحقل الاستاذ حمد الشاوى وكيل 
امارة منطقة مكة المكرمة وسعادة 
سليمان عتقاوى 
مدير شرطة العاصمة المقدسة 
ورؤساء هيئات الامر بالمعروف 
بالمنطقة الغربية ولجلة الحج 
للنتوعية ووجياء واعيان منطقة 
مكة المكرمة ٠‏ 

أمين عام الرابطة 
يستقبل سفغير بورندى 

لدى المملكة 

مكة المكرمة ل أحمد الأعمدي 

استتبل معانى الأنين العام لرابطة 
العام الاسلامي الدكتور عبد الله 
نصيف عباح امس السبت بمكتبه 
مقر الرابطة جمكة المكرمة الاستاذ 
ابراهه منتوند سغير جتهووبة بورندى 
لدى المملكة ويرافقه 
رئيس النجلس الملامي في بورندي 


العبيد هاشم 





وفد برئامة 


الشيخ عبد العزيز نتبي راجا . 

وقد تم خلال هذا اللقاء يعث 
شؤون الدعية الاسلامية في 
الرابطة والسلمين 


بورندي 


وسبل التعاوكث بين 


الموافقة 


من كلية ا للبنات بمكة المكرمة 


مكة المكرمة ‏ 


سراج عياس حياة 


صدر قرار الديوات 3 لد للخدمة المدنية بتعيين خبرئبات كلية الترية لليدات . 


الدور الاول لعام ١6١ 4 ١2.7"‏ بمكة المكرمة وعددهن مانية وعشرون خبريجة 


بوظائىي معلمات 


على المستوى الخامس بالدرجة الاولى ويجرى التعيين اعبارا من 


تارخ مباشرتين العمل على ان يصرف لفن البدل المنصوص عليه فى لوائح الخدمة 


المدنية بعد التأكد من المباشة . 


وتعتبر الخريجة تحت التجربة لمدة سنة . 


الاجتماع التمهيدى الثاني استعداداً لاسبوع النظافة بالدمام. 


الدمام - واس عقد يمقر بلدية منطقة الدمام امس الاجتماع التمهيدق 
الثانى لاسبوع النظافة الذى سيبدأ مع بداية الاسبوع الاول من شهر محرم 
القادم وذلك برئاسة رئيس بلدية منطقة الدمام ورئيس اللجنة التنفيذية 


لاسبوع التظافة زايد فهد 


السكيبى وبحضور عدد من مندوبى وميثلى 


الشركات واللؤمسات العاملة بالمنطقة الشرقية وتم خلال الاجتماء مناققة 
السبل الكفيلة بانجاح هذا الاسبوع والوصول الى الهدف المتشود من تنظيمه 
وذلك عن طريق ماهمة هذه المؤمسات والشركات. بعدد من المعدات والالات 
المختلفة واليارات بالاضافة الى طبع نشرات التوعية والملصقات 


والكتيبات الارشادية ٠‏ 


ومما يذكر انه تم يوم الثلاثاء الماضى عقد اجتماع مماثل بمقر بلدية 
منطقة الدمام ضم عددا من مديرى ومندوبى القطاعات الحكومية المختلفة 
بالمنطقة الشرقية حيث انبثق عنه تكوين لجنة تنفيذية مشتركة بين 


البلدية وعدد من تلك الادارات للاشراف 


ومتابعة الاستعدادات الخاصة به ٠‏ 


على عملية تنفيذ الاسبوع 





© تركى النديرى © 


© زايد فهد السكيبى © 





الهيفة العامة للتوعية الاسسلامية 
تزود مؤسسات الطوافة بالدعاة والمترجمين 


مكة المكرمة أحد الاحتدى 


بناء على الرغبة التى ابداها معانى الاستاذ عبدالوهاب عبد الواسع وزير 


اله ج والاوقاف لسماحة الشيخ 


عدالعزيز بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والاقعاء والدعوة والارشاد حول ضرورة هَ العما ل على 
توعية حجاج بيت الله الحرام فى مؤْسسات الطوافة 


لذلك قررت ااهيئة العامة للتوعية 
الاملاية فى الحج والنابعة لرئاسة 
البحوث العلمية تم ايفاد عدد كبير 
هن الدعاة والمرجمين لكل مؤسسة 




















© حمد الشاوى © 


مكة المكرمة ‏ مندوب الندوة 

باشر معادة الامتاذ حمد 
الشاوى وكيل امارة منطقة مكة 
المكرمة عمله يوم امس السبت 
بمكتب سعادته بالامارة وذلك بعد 
اجازة قضاها خارج المملكة نتمني 
لسعادته التوفيق ٠‏ 












من تلك المؤسسات . 

كا تقرر ان يتولى عملية الاشراف 
على اعمال الدعاة فضيلة الشيخ امد 
عبدالسه التحطاى مدير عام التوعية 
الاملاية بوزراة احج والاوقاف هذا 
وقد قامت الادارة بترويد كافة 


مؤسسات الطوافة بمجموعات كيوة 


بسالزاد العلنى 


وذلك يوم الامشنين الموافق 611 ءاد ينا 

عه الا دين 

بالحمراء عرب يفالة 2 
عاهًا بك الربرلة حل امسترى والبيع نقد - 


من اشرطة الكاسيت والمجلة عليها 
مؤال وجراب حول منامك الحج . 
والعمرة . 
اللؤسسات بكميات كييرة من 'كتب * 
المناسك والمطبرعات الدينية الاخرى ' 
وذلك بغية اسغادة ضيوف الرمن 
من رادها الديية فى شتى اهور 


الراده عَصل ف 





كذلك تم تزويد هذه 


طب سائْمَين 0 
يحل وصور فرق 






١‏ صدرت لاثنات هوددت دتك خارج بلادك ولد لتسهيل أمورك في 


































التنقل, قاحر الاحتفاظ يجواز سفرك معك دائماء ولا 2 20 متاقصة عامة في 
الفكل تخرص عي الحدلة دجوان قرت ع 0 عن حلب ماكْقَلق ذامل فى قيرءّ الم 
ل 20010 000 1 2 5-9 المؤسسةالهمامة للموانىا 
بتسجيله لديها. 0ت د . 
دص خان حص لح التراي مز تر مياه تاينما 


القاطرات والقطع البحرية الصخيرة ة في موانى ء لاك بال ا 
والجيبيل التعجاري والملك قهد الصناعي بالجييل لمدة ثلاث ستوات 
























9 7 هجرية ف منافسة عامة بين المؤسسات والشركات المتخصصة فى هذؤ ' 
٠‏ - إن مراجعتك لسفارة بلادك ف البلد الذي تقيم فيه ١‏ اه ا لالطالس || ١‏ لمجال. . بين 2 قي 
وتسجيل جوازسفرك يعني أنك اشعرت سقارة بلادك ا 6ه وتطلب وثيقة المنافة التي تعضمن تعليرات تقديم العطاء وشروط 


التعاقد وبيان الاعيال ومواصفاتها من الادارة المركزية للعقدرد 
والمناقصات بالمركز الرئيسي للمؤسسة بالرياض (شزق مستشفى الملك 
عبدالعزيز الجامعي) مقايل ميلغ (5000غ خسة آلاف ريال. . | - 
وقد تحدد اخر توعد لتغديم العطاءات بخباية الدوا + الرضينة ليوم 
الاثنين /10/ 1 ره +15ه الموافق 7ه ا كها حلد يوم ' 
الثلاثاء ١/54‏ /ه ١‏ 1ه الموافق ١/7‏ ٠584م‏ لفتح للظاريف” 
بمقر المؤّسسة العامة للموانيء بالرياض . . 
وحسب التعليات المالية تيجب أن يكون العطاء مصحوبا بتأعين أبتدائي 2 
مقداره )/١(‏ واجد في المائة من قيمة العطاء. بالاضافة الى الرثائق ' 
الاخرى الطلوية نظاماء وينص النظام عل استبعاد الخطاءات التي قرد”. 5 
بعد الميعاد أو غير اللصحوية بكأمين ابتدائي . . 
ويلزيد من الايضاح يمكن .الرجصوع الى الادارة المروكزية للمقوو” 74 
ل و ل 0 
الخ 00 : 
١‏ الؤسسة العامة للمواتيء من م :151 الرياضن .. 
الرمر الريدي: 11184 00 


بوحودك وبالتالىي لي تقديم خدماتها اليك ووقوفها بجانيك في 


موقف قد تحتاج فيه إلى العون. فاحرص دا أخي المواطن على 
| المبادرة بتسجيل جواز سفرك لدى سقارة بلادك فور وصولك. 


ا علن عن قمدان جوازسفرمكموتها السيد : ا 


ا ! قرا نتسيكو بِيرونا ابطاق الجسية رتم 
ْ الجواز 730715117 الهاء نامر بتاريخ .2 1445/7/7م 


وتدح كد لماي 1 زات الطا تب 
والانضال بالشركة 2١-21 تتاه٠- ٠‏ هلا ولها 








- في حاللة فقدان جوارٌ سفرك لاسمح الش بادر إلى ابلاغ 
الشرطة المحليسة, في اليلد الذي تقيم فيه. والاعلان في 
الصحف المحلية عن ذلك. واتصل فورا بممثلية بلادك. 


ب 





| ان يآ خاءمته يساح عبد لرحيم 
'السيريلا تكية الجنسية 
| قدمنصست تأشية خروج وعودة 5 قم الضاوة 1 4 


والله الموفق..., 


واسيت مدنها ولح سد حى ناريجه .. 
وللحاطة حرى سشال الا,علااث .. 





حمر أ 
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مناهج 


اسمس تو ص 


ثاة : 


٠ مشترك‎ ٠٠١ لتغذية‎ 


© م / عبدالمزيز الزامل 


ٌ ٌاؤاااااااااااااااللمعممءولسمدف م بلي 
جامعة الملك فيصل يا لاحساء 3 





في منطقة تجران تقوم الشركة 
السعودية الموحدة ‏ لكهرياء 
بالمنطقة الجتوبية تنفيذ شيكات 
توزيع عقود شرورة والوديعة 
ويشتمل على 0ه كيلو متر من 
خطوط الضقط جهد + كيلى 
فولت و ؟ كيلو متر خطوط ضنعد 
متخقفش جدأ جهد >> و بمو 
فولت لتغدية 1٠١‏ مخجرك ٠‏ 

وتأتى هذه المشروعات في اطار 
الجهود التى تتقدمها الدولة لمدن 
وقرى المملكة في مجال تقديم 
الخدمة الكهربائية وبتوجيه من 
معالى وزير الصناعة والكيرياء 
المهندس عبدالعزيز الزامل ٠‏ 


«الندوة » 





حقا هذا هو قمة التحدى وقمة الانجاز وحين تقول نحن لدينا طموحات وانجازات تتحقق 
وبسرعة فهى حقيقة وخير دليل هذه المدينة الصناعية ويتبع .٠‏ 


تتوصل الى 















الرياض صالح المحمادى 


ا يماط اناف 


كم وتلة اشيعا 

























أضرار المخدرات على القره والمجتمع في مساباقة 


ع ا 


ةدامرو«٠‎ 


المنطقة الشرقية : 


قامت كلية العلوم الزراعية والاغذية بجامعة الملك فيصل ياستنباط 

اصناف جديدة من القمح تلائم قلة المياه وزيادة ملوحة التربة 

وقصر فترة الشتاء ووفرة المحصول وقام بهذه التجربة اخصائيون 
في هُدَا المجال الى جانب قيامهم باختيار صلاحية دقيق القمح في 


انتاج الخيز ٠‏ 


وهدفت هذه التجربة بئاءأ على 
الخطة التى تقوم يها المملكة العربية 


السعودية والاتجاه نحو الاكتفاء 
الذاتى من القمخ - 
وقد قامت الكلية ف اطار 


تنظم الركاسة العامة لرعاية الشباب ادارة الشؤون الثقاقية مسابقة عامه في مجال النشاط 
الاديى لاعداد بحث بعنوان « المخدرات واضرارها على الفرد والمجتمع وطريق الخلاص منها ٠2‏ 


© د عبدالعزيز 


© عه - 

اعلن معهد البريد الثانوى يجده 
عن قبول دفعة جديده من خريجى 
الكفاءة المتوسطة أو ها يعادلها 
للالتحاق بالمعهد وقد حدد الممهد 
شروط الالتحاق وهى ان يكون 
الطالب سعوديا وان يكون حاصلا 
على الكفاءة المتوسعلة وحن السير 
والسلوك والا يقل عمره عن ١5‏ عاما 
ولا يزيد عن 0“ عامأ وان يقدم 
تعهدا بقبول العيل بعد التخرج من 
المديرية العامه للبريد أو احد 
فروعها مدة ثلاث سنوات وقد حددت 
الدرامة في الممهد يثلاث سئوات 
يتمتع شلالها الطالب باجازة الربسع 
والمطلات الرسميه ويمتح الطالب 
خلال مدة الدراسة مكافأة شهرية 
قدرها 776 ريالا ومؤمن له الكتب 
المدرسية والمحاضرات مجانا الى 
جانب تأمين السكن للطالب المغعرب 
وكذلك تأمين المواصلات من والى 
المعهد وأند وضعت مزايا متعدده 
للطالب المتشخرج حيث يعين في المرتبه 
الخامسة ولخريج المعهد الاولوية من 
التدريب بالداخل والغارج وتمادل 
شهادته الفهادة الثانوية دراسيا ٠‏ 


© مكة المكرمة - 

باشر الدكتور عبدالعزيز محمد 
يار اقوقندى عمله بجامعة أم القرى 
يبكة المكرمة وقد حصل الدكتور 
عبدالمزيز على شهادة الدكتوراه من 
جامعة كنساس ببدينة لورئس في 
وطرق تدريى اللفة 
الانجليزية - 





وقد وضعت الرئاسة عناصر 
لهذا البحث من اهمها تعريف 
المخدرات والممكرات وانواعها 
وحكم الاسلام فيها بالتفصيل 
واضرارها الصحية والماليه 
والخلقيه والاجتماعية والدينية 
وجبود الدولة لمكافحة المخدرات 
'وعقوبة شارب الخمر ومتعاطي 
المخدراث في الاسلام والوسائل 


. والمقترحات التى يزاها الباحث 


لمكافحة المخدرات والنضايا عليها 

واكدت الرئاسة ان الرئاسة 
سوف تأخذد في الاعتبار مجموعة 
المراجع التى استعان بها الياحث 


ومن امثلتها كتاب « الخير بين 


الققه والقانون » من تأليف على 
اليار وكتاب ٠‏ اليشرية واحكامها 
في الشريعة الاملامية » للدكتور 
ماجد ابو رخيه وكتاب « موقف 


الاسلام من الخمر » للدكتور 
عبدالعزيز المنصور وكتاب « 
المغنى والشرح الكبير » لاين 
قدامه وكتاب « فقه السنه » لسيد 
سابق وكتاب « فتاوى شيخ 
الاسلام » لابن تيميه وغيرها من 
الكتب والمراجع ١‏ 

كاب الزواجر عن اقتراف 
الكبائر وكتاب الخمر ومضارها 


على الجسم والعقل والصحف 
والمجلات الدورية وتقارير وزارة 
الداخلية والامن العام والادارة 
العامه لمكافحة المخدرات - 

مجلة الشريعة بالرياض ٠‏ 

واكدت الرئامة ان المابقة 
مقتوحه للمواطتين السعوديين من 
الجنين وان لا يقل البحث عن 
0 صفحة فلومكاب من اصل 
وصورتين مليوعا علس الاله والا 
يكون البحث منقولا لومقتيسااو 
سبق نشره وتفضل ان تكون 
الايحاث مدعئيه بالصور 
والاحصائيات ٠‏ 0 

وقد حددت الرئاسة آخر موعد 
لقيول الطليات الثلاثين من شهر 
ربيع الاول عام م-كاه وترسل 
الاجاية. الى الشؤون 
الثقافية ص ٠‏ ب 541 - : 

وقد وضعت خمة جوائر 
تتراوح قيبتها من 1 الاف ريال 
الى عشرة الاف ريال - 


ادارة 






















مكة المكرمة ‏ تم 
مشاءاممسن 
الاربعاء عقد قران 
الملازم بندر محيد 


على البركاتى 





مليمان ثاسر العمرى مبروك 
وبالرقاء والبنين ٠‏ 





اسماه ( محمد ) جمله الله من 
مواليد السعادة وانيته ئياتاً حسنأ 





الخامة الى الرتبة السادسة -. 
تهانينا والف مبروك ٠‏ 


















للإملان:العلاقائ المَائَةَ والشويق 


الدراسات والبحوث والانجازات الى 
انشاء منحل ارشادى حيث يقوم 
الاخصائين من خلاله بارشاد المزراعين 
على افضل الطرق لرعاية التحل 
وانتاج العسل كيا قامت الكلية بانشاء 
احواض لتربية سمكة البلطى على 
مياه الصرف وتم التوصل الى افضل 
السبل التقنية لانتاج السيك واصداد 
المزراعين بالمعلومات الهامة التى 
تمكنهم في التوسع بانتاج السمك الذى 
يعتير كمصدر غذائى هام للبروتين ٠‏ 

كما تقوم الكلية باجراء تجارب 
حول انواع المحاصيل التى تلائم 
الظروف المناخية والبيئية لمنطلقة 
الاحماء واستيراد مختلف اتواع 
البذور وزراعتها بمحطة البحوث 
الزراعية التابعة للجامعة واحتيار 
الاتواع التى كفاءتها تحت 
الظروف البيثية الائدة ٠‏ 

كما قامث الكلية بتشكيل فريق 
من الاخصاثين في مختلف التخصصات 
بالكلية للوقوف على المشاكل الرعوية 


تثبت 


الدمام . احمد ماهر : 





© حسن آل الشيخ 


والزراعية في مختلف الهجر بالمنطقة 
الشرقية ٠‏ 

وقد تركزت جامعة الملك فيصل 
منذ نشأتها خلال سنوات نموها الاول 
على النشاطات المختلفة المتعلقة 
بخدمة البيئة وافردت لها جانياً كبيرأ 
من مواردها المادية والبشرية 

وتقوم الجامعة في مجال خدمة 
المجتميع باخذ اتماط مختلفة متها 
مايتم عن طريق الاتصال المباشر بين 
الاقسام التخصصية والمجتميع الزراعي 
وتهدف الجامعة الى دفع عجلة التنمية 
الزراعية في المنطقة واستتخدام احدث 
الاماليب التقنية المتاحة ونتيجة 
للتوسع الزراعى قام الاحصائيين 
بعمليات تحليل للاراضى الجديدة 
ومصادر المياه بها لمعرقة مدى 
صلاحية التربة ومياه الرى والتوجيه 
الى جانب ان الجامعة تقوم باجرام 
درامة وافية عن التنمية الزراعية 
وزراعة المطحات الخضراء والتشجير 
لدينة الجبيل وتقديم المشورة الفنية 
والمواصفات فيما يختص باتشام 
مصانع للالبان الى جانب تقديم 
الاستشارات الفنية عن اهم وسائل 
تحسين وتطوير الموارد البحرية 
للخليج العربى للشركة السعودية 
للاسماك الى جانب اتشاء نظام لاكثار 
البذور المحسنة على نطاق المملكة ٠‏ 


ضمن برامجها المتعددة في مجال التدريب وتأهيل العناصر المكلفة باعقاء 
الاعمال في مجال الخدمة الجوية نفذت الادارة العامة للتدريب والتئمية 


بالخطوط السعودية عددا 

ووصل عدد المتخرجين من هذه 
الدورات والبرامج خلال التصف 
الاول من العام الحالى 454 ملاها 
جويا وتتراوح مدة الدورات من 
يومين الى اسبوع يتلقى خلالها 
المتدريونت عدد من البرامج 
والمحاضرات التى تشمل التدريب 
على اماليب السلامة والخدمة 
الجوية وقد بلغ عدد المتدريين 
خلال الفعرة المتصرمة من عام 
إحةا ميلادية 1.8 متدربا ملهم 
40 متخرج طائرات الايرباص . 
6 متخرجا للبوينج يكف 7 3 
متخرجا للترايستان لاما 
وخمسة) متخرجين< لطائرات 
البويتج .ا الخطوط السودانية ٠‏ 

من جهة أخرى فقد كرمت 
الادارة المالية بالخطوط السعودية 
خمسة من موظطنيها وقد التى 
مساعد المراقب للحسايات الاستاذ 
عمر سحوم كلية اشار فيها الى ان 
تكريم الموظفين يأتى في اطار 
الحوافر التى ترصدها الخطوط 
السعودية لمنسوبيها وتطلعها الى 
تقدير الجهود المبذولة في خدمة 
المؤسة. 


تهامة 





عانت 11555542 


من البرامج والدورات لملاحى الخدمة الجوية ٠‏ 


يي ندين 





بعد ذلك القى المراقب العام 
بالادارة المالية محمد صلاح الدين 
كلمة شكر فيها الموظفين انفسهم 
وتمئى لهم التقدم والعمل الجاد 
وقد حضر حقل التكريم منسوبى 
الادارة المالية ومديرى الادارة 
الاخرى للحسابات العامة وتجدر 
الاثارة الى ان كافة فروع 
«نعودية ومحطاتها في الداخل 
والخارج تقيم حفلات تكريم 
لموظعيها المثاليين ممن حققوا 
انجازا يستحقون توجيه الشكر 
وتقديم الحاقز المعتوى الكبير وقد 
وجه المراقب العام للادارة المالية 
بالسعودية خطايات شكر وتقدير 
للموظفين خلال ريع المنة 
الهجرية الحالية ٠‏ 


الا الات طم فرع الرياض 
صرب دهغ وبعدة كاذك -- 1 


الالاع. 
اثلاثون- ذعلا) 


6ه 
جشرة خامة 03 

















نحن فعلاً لديتا امكائيات 
متمددة المتشفيات لدينا تجرى 
عمليات جراحية متطورة للفاية 
اطباءنا المعوديون ‏ «ميرة»ء 
بالتاكيد واكثر اخلاصا لايلجئون 
الى «المتاجرة » في هذه المهنة 
الانسانية - 

ورغم هذا نرى ان هناك من 
يخرج خارج هذا الوطن طلياً 
للعلاج وينقق كل ما ادخره من 
أجل سلامته -- تحن لاتمائع ولكن 
نقول كلمة حق ان هناك مئثات 
من الاطباء السموديين في 
المستشفيات اليوم يعتيرون بحق 
« ملائكة الرحمة » فهم يسهرون 
من اجل راحتك فقط وليس من 
اجل تقودك ؟ 





تقوم هيئة تطوير منملقة فيفا 
باهتمام كبير في مجال تقديم 
المعونات الزراعية لتفجيع الزراعة 
في الجبل حيث قامت الهيثة بانشاء 
العديد من المزارع اللموذجية التى 
تحتوى على الاشجار والنباتات 
المتعرح زراعتها وتوجد في المنطقة 
محطة متخصصة للابحاث الزراعية 
تقوم بتوفير احتياجات المرارعين 
من الشتلات والاشجار المنامبة 
والاسمده والتدريب والاعانات الى 
جانب اختيار النوعيات الجيده من 
النباتات لزراعتها ٠‏ 

وصرح مدير الهيئة ان الهيئة 
تقوم في اطار برتامج ياعداد 
دراسات وابحاث حول النياتات 
التى يمكن ان تعتمد على مياه 
الامطار ١ ٠‏ 


الأحد ١4‏ ذي القعدة 1١4٠#‏ ه 


الصحافة 


سا اكثر مايصادفنا في حياتنا الاجتماعية من حالات 


واحداث جديرة بالوقوف وتسجيل مايستحق الاهتمام منها كى * 


ننقله بأمانة الكلمة وصدق القلم الى ذوى المسئولية -. واعتقد أن 
أى مئول يظن ان احدا يحب ان يتشر غير ألسقائق التى يراها 
رأى العين والماديات التى يلمسها ويحسها بمشاعره فلا يضطر 


احدهم لان يقول ‏ مثلا ‏ أن ماجاء في مقالة فلان . عار من 
الصحة او ليس له اماس او ان من ثقل اليه الشير غير واثق منه 
الخ . والكاتب ‏ أى كاتب - لايرمى من ورام ما يكتب اثاره 
المثول . وانما يستهدف بما يكتب مساعدته على اكتشاف 


«الحقيقة العينية يماديتها الملموسة وثبوتيتها الواضحة الرؤية 
كى يثق المسئول في ان الصحيفة ‏ آية صحيفة ‏ لاتكتب غير 
الواقع الذى يتعشر به الكاتب نفسه في طريقه . راكبا كان اى 
راجلا , لذلك لم يكن كغيره من عامة الشعب اذا يحمل القلم اذن 
ان لم . يشر به الى اسباب تمثره وتعشر غيره وحينما يفعل 
مايمليه عليه واجب الصحافة هل يقول غير الحقائق ؛ 


لقد لاحظنا شي مرة في تجاوب بعش المسشوين تكذييا 
وتشكيكا في بعض ماتنشره الصحف . في حين لو تكرم هذا 
المسثول وناقش الكاتب هنيهة مناقشة موضوعية لوججدة يساعده 
في مهام اعماله دون ان يدرى وفي هذه الحالة كان الاجدر بمثل 
هذا المسئول ان يتجاوب مع مايكتبه الكاتب كتعبير منه عن 
مدى تقديره لما لفت اليه انظاره وتحمل في سييل ذلك من معاناة 
الكتابة ماجمله يوضح الواقع ويؤكد الحقيقة فالمقالة الموضوعية 
لاتأتى ( كالمصبغه ) بمعنى ان يلقى بمداد القلم على القرطاس 


كيغما اتفق . كلا فالكتاية الاجتماعية لاتقل ثأنا عن نظم الشعر 
وبناء القصة . الا ان ايسر مافي هذه الكتابات النثريات التى 
يتغاعل معها الكاتب حتى يخرجها على اعمدة الصحف , وهل 
بعد كل هذه المعاناة تذهب مجيوداته كلها ادراج الرياح بكلمة 
( غير محيح ) ؟ ان هنذا الخطا طالما ومع فيه ليس كل 
المسئولين بطبيعة الحال وانما بعض الذين لايملكون الحجة على 
تأكيد الحقيقة . في حين نجد من المسثولين . بل ومن كبار 


المسئولين الاثقل وزنا من غيرهم كاصنحاب السمو الملكى الوزراء 
وامراء المناطق الذين لايتهاونون في التجاوب التحريرى 
والعملى الذى يثلج صدر المجتمع ويزيد الكاتب تشجيعا كى 
يضاعف مجهوداته فلا يتكاسل عن كتابة كل شىءم له علاقة 
حقيقية مباشرة او غير مباشرة بحياة المجتمع اليومية , 
كانقطاع الكهرباء ‏ مثلا ‏ عن اعمدة الشوارع العامة او القرعية 
او كثرة الحفريات في بعض الفوارع او تهاون بعض الشركات 
المنقذة في اتجاز اعمالها أو فصل حرارة الهواتف دون اشعار 
مسبق او غير ذلك مما يشبه هذه الحالات . بيد انى لا اخال 
المسثول نامع يضيق ذرعا بما تخص مسثوليته الصحاقة من 
قريب أو يعيد 


الله الرنمن الرحم 


شركة مفلح فالح الظاهري وسليم سمير العوفي 


أنه في يوم الاحد ممى4 140 ه الموافق 1484-2-1 م . بمدية جدة بالمملكة العربية السعودية . تم بعون الله وترفيقه 


الاتفاق بن كل من : 


اا ممت اا م ل اا م م يميم ببكملجتميؤيظه142ئ557 11 
تنفيذ عقود شبكات توز يع الكهرباء 


في منطقة الباحة ونجران 


الما 1 

لاه حرف عانا اليل وت ماري عن كت او رن 
العقيق ويشتمل على تمديد 54 كيلو متر من خطوط الشغط العالى جهد > 
كيلو فولت و ؟١‏ كيلو متر خطوط شفط منخفش جهد و1507 فولت 





اا ا 


١‏ سلم مير سرور العوق وجنسيته سعودتي بموجب الحفيظة رقم 50٠0805‏ وتارخ 1760-10-1١‏ ه صادرة من المديئة المنورة 
ومهحه مسبب والبالغ من العمر 5؟ سنة ومقم بمديئة جدة شارع مدائن آل فهد . طرف أول شريك متضامن . 
؟ ‏ مفلح فالح صالح الظاهري وجنسيته سعودي بموجب الحفيظة رقم 551/١4‏ وتارخ لالا(؟ء ١4٠‏ ه صادرة من جدة ومهنته 


متسبب وعمره 77 سنة ومقم في مديئة جدة شارع دار الزكاة 


أولا : اسم الشركة : 


. طرف ثالي شريك متضامن . 


شركة مفلح فالح الظاهري وسليم سمير العولي التضامنية . 
ثانيا : غرض الشركة : مقاولات الماني انشاء و١‏ 
والميكانيكية . وكالات تجارية في حدود أغراض 


وجوي وتخزين البضائع وتأجير سيارات وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة عن جهات الاختصاص . 


ثالنا : المركز الرئيسي : يكون المركز الرئيسي في مديتة جدة ويجوز للشركة نقل مركزها الرئيسي 
افتتاح فروع ها داخخل وخارج المملكة متى اقتضت مصلحة الشركة ذلك باتفاق الشريكين وبعد موافقة جهات الاختصاص . 
المال : حدد رأس مال الشركة ب 568٠٠٠٠‏ ميان وخمسون الف ريال موزعة على الشريكين كالتالي : 


رابعا : رأس 


الشريك الاول سليم سمير العوني وحصحه ٠٠٠8؟١‏ ماثة وخضسة وعشرون الف ريال . 
الشريك الثاني : مفلح فالم الظاهري وحصته 158:٠٠‏ مائة وخمة وعشرون الف ويال . 
وقد قام كل شربيك بسداد حعته نقدا في رأس المال عمد التوقيع على هذا العقد ويحبوز للشريكين بموافقتهما الاجماعية زيادة أو تمفيض 

رأس امال وفتا لاحتياجات الشركة وبعد استكمال الاجراءات النظامية اللازمة ‏ 


خامسا : تاريخ تأسيس الشركة ومدتها : مدة الشركة عشر 


صلاح رهدم وترمم المبالي السكنية . عيانة وتشغيل المشات الكهربائية 
الشركة وبعد تسجيلها بسجل الوكالات التجارية تخليص جمركي . نقليات بري وبري 


الى أي مدينة اخيرى بالمملكة وعبوز 


سدوات تبداً من تارجخ قيدها بالسجل التجاري قابلة للعجديد كدة أو لمدة 


اخرى بمائلة مالم يخطر أحد الشريكين الاخر برغبته في عدم تهديده ويكرن ذلك بخطاب مسجل على عتوان الشركة وذلك قبل عباية المدة 


الاصلية بسعة شهور على الاقل . 


سادسا : الادارة : اتفق الشريكين على أن يقوم السيد/سلم مير سرور العول بادارة الشركة وله في ذلك جميع الملطات 
والصلاحيات اللازمة لادارتها ويكون ذلك براتب شهري (ه ٠‏ ./) سبعة الاف ريال . وله حى تعبين نائبا له يراه مناسبا لادارة الشركة 
نيابة عنه وبعد موافقة الشريك الاخخر ولد ححق المراقعة والمدافعة وحبق تمثيل الشركة امام الجهات الحكومية والقضاتية وامام الغير 


تإكيل الغير في كل أو بعض ماذكر . 


مابعا : 'كيفية صدور القرارا : تصدر قرارات الشريكين في كل مايتعلق بامور الشركة بالاجتاع . 


ثامنا : السنة المالية : تبدأ السنة المالية للشركة اعتبارا 


وله حق 


من أول هرم وتنتبي في نباية ذي الحجة من كل عام هجري يما عدا السنة 


المالية الاولى للشركة تبدأ من تار تأميها اللشار اليه بالمادة الادسة من هذا العقد وتتتبي في نباية ذي الحجة من العام الثاني . 


تامعا : الارباح والخسائر 


: توزخع الارباج المنوية الصافية أو المنسائر 


وجود خسائر في ميزانية احدى السنوات لا يتم توزيع ارباح السنوات التالية الا بعد امحزال تلك الخائر . 


وبهذا تم الاتفاق والله ولي الترفيق . 


الشبيك الارل ز متضامن ) 
ثلم سير سرور العوقي 


مة , فرع الدماتم 
فحت 

2 

الالح و 


اي 
'عشرة خطويط) 


ا 


اللشلا دش خطويد) 


الشريك الثاني ( متضامن ) 
مفلح فال مالم الظاهري 


اكت لاتق 
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مكتب حال 
ددا 
سن 
اللادث” خطلظطا ١١‏ 


يكت النيع 
؟9؟ برددة 
كن 


عل الشريكين بنسبة حصة كل منهم في رأس المال وفي حالة 











الصفمحة الادسة 








هس 8ه اج 


© مكة المكرمة . متدوب الندوة : 
القت الندوة بعادة قائد قوات أمن الحج لشئون المرور 
العبيد محيد بن رجاء الحربى حيث حدثنا سعادته عن الخطة 


المرورية لحج هذا العام .٠‏ 


وقد ألقى الضوء على كل ماله غلاقة بحركة سير السيارات في 
مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وكذلك تصعيد سيارات الحجاج من 
مكة الى منى وعرفات .. والمشاريع الجديدة التى نقذت هذا العام 
والتى سيكون لبا دور في تسهيل حركة المرور في المشاعر المقدسة 
والدور المطلوب من المواطئين حتى ياههوا في انتجاح هذه الخطة 


استعدادات كبيرة 
أجل الحجيج 


وعن الاستعدادات التى اتخذتها 
الادارة العامة للمرور لاستقبال 
ضيوف الرحمن قال العميد بن رجاء 
الحربى ٠١‏ 

اننا نحمد الله تعالى أن وفق 
حكومتنا الرشيدة لامثال هذه 
الاعمال الصالحة التى نفتخر بها وهو 
اهتمام كبير تقوم به كل عام من أجل 
الحجاج .. وقد اتهذت الادارة العامة 
للمرور بتوجيهات من سعادة مدير 
الامن العام القريق أول عبدالله 
عبدالرحمن أل الشيخ كل 
الامتعدادات حيث تم والحيد لله 
تبيثة جميع الامكانيات البشرية 


من 


اللهميه 
والآلية وذلك قبل موسم الحج بوقت 
طويل حتى يمكن استيعاب جسيع 
الاحتياجات وتلبيتها وتمال الله 
تعالى أن يوفقتا لخدمة هؤلاء الحجاج 
ألذين نتمئى أن يؤدوا الفريضة في 
يسر وسهولة ٠.‏ 
لماذا تحجز السيارات 
الصغيرة 

- يتساءل الكثير من الحجاج 
والمواطنين عن الاسياب التى تؤدى 
الى حجز السيارات الصغيرة وعدم 
دخولبها الى أراضى المفاعر المقدسة 
خلال أيام الحج .. قال سعادته : 

© ان من أهم أهداف حجر 
السيارات الصغيرة هو ؛ أنها أى 
السيارات الصغيرة تضايق حافلات 
الضجاج داخل شوارع العاصمة المقدسة 
وعدم اتاحة الفرصة لبا واشغال 
مساحات كبيرة من أرضية الشوارع 
والازقة مما يجعلنا نقوم بحجزها في 


مواقف خمسة هي : 

موقف طريق مكة المكرمة ‏ جده 
الجديد 

موقف طردق مكة المكرمة ‏ جده 
القديم 

موقف طريق مكة المكرمة 
الطائف الجديد 

موقف طريق مكة المكرمة ‏ 
الطالف القديم 

موقف طريق مكة المكرمة ‏ المدينة 
المنورة الجديد 


موقف طريق مكة المكرمة ‏ الليث 
جيزان في الجنوب 

وكل هذه المواقف تقع في جميع 
مداخل مكة المكرمة ولا يمكن لاى 
سيارة أن تدخل أم القرى دون أن تمر 
بهذه المواقف التى وفرت فيها جميمع 
مرافق الخدمات العامة مثل : الحراسة 
- وسائل الراحة ‏ حافلات النقل 
الجماعى التى تنقل الحجاج من 
المواقف الى داخل مكة .- 

ونستطيع أن تؤكد بان هذه 
المواقف كان لبا دور كبير في الأعوام 
الماضية لانها قامت بحجز أعداد 
كبيرة من السيارات يصل الى الآلاف 
وهذا شىء طيب .. وقد استطاع 
أصحابها ايقافها في تلك المواقف ثم 
الدخول الى أم القرى فالاراضئ 
المقدسة ٠.‏ 

وترجو أن يستمر هذا التجاوب 


خلال هذا العام .. 
المكرمة ‏ 


طريق مكة 
المدينة المنورة الجديد : 


- مألناه .- بعد افتتتاح طريق مكة 
المكرمة المدينة المنورة الجديد ما هو 
الدور الذى يمكن أن يؤديه هنا 
الطريق لضيوف الرحين ؛ .. فقال : 

© ان طول هذا الطريق 218 كم 
وقد أنشىء وفق أحدث الاساليب 
القنية والبندسية وحسب المواصفات 
العلمية التى تكفل لسالكيه الراحة 
واللامة .. وقد شيد هذا الطريق 
بستة مسارات وجوانبه مخططة 
بالخطوط القسفورية العاكة ليلا 
وأنشئت عليه الجور للتقاطعات 
وزود بكافة الخدمات العامة ومراكر 
الامن والمرور والاسعاف ومكاتب 
خدمات وزارة اليج والاوقاف 
والنقاية العامة للسيارات بالاضافة الى 
محطات الوقود والاستراحات ويبدو 
أنه قد اشتمل على جميع ومائل 
اللامة والآمان ٠‏ 

وسوف يؤدى عدة أهداف تخدم 
شيوق الرحمن الذين يزورون المدينة 
المنورة خلال موسم الحج وذلك في 


التقليل من نبة وقوع الحوادث نظرا 
لاتساع الاتجاهن وتوفر جميع 
الاحتياجات والتقاطعات وهذا لا 
يعفى الائقين من المسكولية . 
وتطالببى بضرورة القياذة وفق 
الانظية والتعليمات المرورية وأن لا 
يلجاوا الى السرعة العالية التى تكون 
من أهم أسباب الحوادث التى تخلف 
وراءها الدموع والاحزان ٠‏ 
شبكة الخطوط الدائرية : 

- قلنا لمعادة العميد : كيف يمكن 
الاستفادة من شبكة الخطوط الدائرية 
المنشأة حول مناطق الحرم الشريف ٠.‏ 
فعال : 

© ان مهمة هذه الشيكة من 
الخطوط الدائرية هى تهيل حركة 
المرور دون الحاجة الى اخجلاط 
السيارات بالمشاة وعرقلة الحركة .. 
ويجب أن لا يغيب عن أذماننا بأن 
شبكة الخطوط الدائرية تنقم الى 
نوعين الأولى : الشبكة الداخلية وهى 
شبكة للمرور حول منطقة الحرم 
الشريف وتسر بكل من الاحياء 
التالية : 

مسيال البرسانى - فانفاق قلعة 
أجياد فأنفاق القصور الملكية يأجياد 
فأتفاق الغزة -- ومن هناك تواصل 
سيرها لتخرج الى شرق مكة وشيالها 
-. كذلك هناك الشبكة الخارجية 
والتى تبدأ من طريق مكة المكرمة - 
جده الجديد قبل اشارة تقاطع ميدان 
الستين ثم يخترق هذا الطريق منطقة 
الرصيفة فكدى فحى الهجرة فطريق 
كدى المزدوج .. وقد يؤدى الى طريق 
الطائف الجديد أو يؤدى في نفس 
الوقت الى طرق المشاعر المقدسة .- 
وبامكان القادمين من جده أن يلكوا 
هذا الطريق دون الحاسة الى الدخول 
الى وسط المدينة -- ولا شك أن لهذه 
الشبكات والطرق دور كبير في عدم 
وجود أى ازدحام مرورى أو 
اختناقات .. كما أنها تساهم في عملية 
دخول اللسيارات الى المشاعر المقدمة 
بكل مهولة ٠.‏ 

الخطة المرورية : 

وعن الخطة المرورية ف مكة 
المكرمة والمشاعر المقدسة قال مساعد 
قائد قوات أمن الحج لشئون المرور 
العميد محيد بن رجاء الحربى : 

© ان الخطة المرورية قد خضعت 
لعدة درامات وعدت من أجلبا عدة 
اجتماعات |2 الامن العام ودرست 
جميع التقارير المستفادة من الأعوام 
الماضية وتم اعداد الخطة على ضوء 
هده القتلروف والمشاريع التى نفذت في 
هذه المشاعر المقدمة والتى ستلعب 
دورا كبيرا في الحركة المرورية ٠‏ 

ولا شك أن حكومة جلالة الملك 
المعظم تولى مشاريع الحج والحجاج 
كل اهتمام .. وهذا ما نلاحظه من 
مشاريع حيوية كالجمور الحديثة 
والانفاق والطرق اللسريعة -. كل هذا 
يؤكد هذا الاهتمام وهذه الرعاية 
الكريمة .- 

ولا نشك ان شاء الله تعالى أن 
تكون خطة المرور لبذا العام أفضل 
بكثير من خطط الاعوام الماضية 
وذلك لوجود الكشير من المشاريع 
التى ستساهم في حل الاختتاقات 
المرورية بحيث تسم هذه الخطة 
بالمرونة ولنا كبسر الامل فى الله تعالى 






© احد الطرق" 





النموذجية بالمشاعر المقدسة 


مساعر كَاٌقوايت ارت د الو 0 « النردة»: 





مات جيوه مرت اللطوقيراب والواطئييرات 
التعاموينلت معنذا دتُتعاع الاطا لحتل .. 


أن تتحقق هذه الامنية ٠٠‏ 


الاختناقات المرورية : 


العامة والرئيسية بمكة 
المكرمة كشارع ابن خلدون وشارع 
ابراهيم الخليل .. قما هى الحلول 
الكفيلة للقضاء على هذه الاختئاقات 
٠‏ فال سعادته : 

© لا شك ان هدين الشارعين هما 
المدخل الرئيسى من جبة طريق جده 
الريع والقديم -. وكان عليهما بعض 
الضفط المروري .. أما هذا العام 
فسيكون هناك شبكة الطريق الدائرى 
الذى يوسل جده بالطائف والمشاعر 
المقدسة (عرفه وملى ومزدلفة ) .. 
وهذا الطريق سيًاهم في تقليل كثافة 
الحركة المرورية لانه يستوعب 


وعن الحركة المرورية والازدحام 





0 


حي 


١١ 


1 


0 
: 








الذى قد يحدث في منى وعرفات قال 
سعادته : 

© لا شك أن منطقة الجمرات في 
منى تمتاز بوجود كثافة مشاه ولكن 
يوجود طريق الملك فبد في شمال 
منى وأيضا طريق الملك عبدالعزيز 
وبعض الطرق التى تقع في أطراف 
منى ستكون هى المحاور الرئيسية 
لحركة السير .- وترحيل طريق الملك 
فيصل من أمام المستشفى أو وزارة 
الحج في منى على كوبرى وحتىن 
وصولها الى الجمرات سيساهم في عدم 
وجود اختناقات داخل أو وسط منى 
بالذات -- وبالطبع لابد أن نتوقع مثل 
هذا الازدحام نظرا للاعداد البائلة من 
الحساج الذين يقصدون منطقة 
الجمرات ٠٠‏ ولكن كما ذكرت بوجود 
هدين الطريقين المزدوجين أو بترحيل 
طريق الملك فيصل عن مساره الابق 
الذى يمر من أمام الجمرات سوف 
يساهم أيضا في التقليل من نسية 
الازدحام في هذا العام . 


وعن امكانية وجود طرق 
احتياطية في مكة المكرمة والمشاعر 
المقدسة في حالة وجود اي ازدحام على 
خط معين يقول سعادته : 
نظرا لوجود العديد من الطرق 
التى لها عدة مارات فلن يكون 
هناك اي تمطل لآن الطريق بمدة 
مارات تصل الى ثلاثه مثل طريق 
الملك فهد والملك عبدالعزيز بالاضافة 
الى الجمور المردوجة في منى والطلرق 
العرضية ٠‏ 
منع السيارات 


ا لصغير 3 من الدخول - 

وقلت لعادته يلاحظ أن 
السيارات يمنع دخولها الى منى 
وعرفات قبل يوم الثامن من ذي 
الحجة فما هي الاسباب لهذا المنع 
أجاب د 
© لاشك أن سبيارات الخدمات العامة 
وسيارات المواد التموينية لاتمئع 
تماما من الدخول الى اي مكان نظرا 
ألخدمات الانائية الى تؤديها 
للحجاج - 1 

اما السياراتك الصفيرة الخاصة 
بالمواطنين فآن المنع يسرى عليها 


احسب النظام والتعليمات الصادرة 


- الشأن ومناك تعلييات من معادة 


مدير الامن العام بضرورة توفير كل 
البل لسيارات الماع والاسعاف 


والخدمات العامة ولاتمئع من الدخول 
الى اي مكان وقد أكدنا على جميع 
رجال المرور بذلك ٠‏ 

وهناك تنسيق كامل مع وزارة 
التجارة وذلك بتحديد مواقع معينه 
لسيارات الثلج والاغذية وهذه المواقع 
لحوالى أكشر من --؟ سيارة ناقلة 
للمواد الغدائية ولها مواقف ثابتة في 
منى بالاضافة الى وجود العديد من 
الدكاكين الرئيسية وهذه بلا شك 
مواقع كافية لتوفير المواد الفذائية 
وقد حدد بعض الاماكن لسيارات 
الشلج في مكة المكرمة بالاضافة الى 
ناقلات المياي التى تعطي كل 


التسهيلات للتنقل دأخل. مكة 
والمشاعر المقدسة وفي أي وقت - 

وفي هذا العام ميكون هناك مياه 
متوفرة في منس نغلرا لوجود خرانات 
المياء الكثيرة ٠‏ 
تصعيد الحجاج الى منى 

وعرفة 

وبالنسبة لتصعيد الحجاج الى 
منى وعرفات هل هناك تنظيم جديد 
خاصة بعد عقد عدة اجتماعات مع 
مؤسات الطوافة في مكة المكرمة 
وذلك لتصعيد الحجاج الى هاتين 
المنطقتين قال العميد رجام ١‏ 
»أن التنسيق مع وزارة الحج 
والاوقاف مستير على مدار العام . 
وهناك عدة اجتماعات تتعلق بكيفية 
التصهيد ودخول سيارات الشركات الى 
المطوفين وكذلك كيفية تقلهم من 
المطار او الميناء الى مكة المكرمة أو 
جده والمدينة المنورة وهتاك آخر 
أجتماع تم في وزارة الحج والمؤسسات 
الخاصة بالطوافة والتي لديها. حجاج 
يرغبون المبيت في مني. ليلة التاسع 
من ذي الحجة بحيث تم دراسة تسهيل 
امكانية دخول سيارات الحجاج الى 
مكة في الساعة الثانية من اليوم 
السابع من ذي الحجة شريطة ان تقوم 
هذه الموسات ببسرعة تحميلها 
والذهاب بها الى منى ثم المودة الى 
مكة المكرمة لخن الرد الثاني ثم 
التوقف في منطقة مكة وهذه بالطبع 
تستسر من الساعة الثانية ظهرا وحتتى 
الساعة الحادية عشرة ليلا - ثم نيدأ 


37 5 قد 
و عه ٠«‏ 
تغان ات العموم 
بأنه قد سبق ننشراعلا ن اص يتأجيرالخيام 
لحجاج اج بديت النه الحا م .. 
وزصيف بأن المتصود هال ىكلة الية 


وأصتكاب! اوس 


تداجرف السؤويه 


واللهول البو قيق ل 





© القريق اول عبدالله ال الشييخ 


في دخول سيارات الحجاج في اليوم 
الثامن من ذي الحجة ٠‏ 

وهذا سيساهم في هيل حركة 
المرور أما في الاعوام الماضية فكنا 
شبح بدخول حافلات الشركات في آن 


واحد سواء المتجهة الى عرفان أو منى 
أما السيارات الغاصة يعرفة لايتم 


صعودها قيل ضحي اليوم الثامن من 


ذي الحجة ٠‏ 
التنسيق الكامل بين 
جميع الجهات ‏ 7 


نعود الى خطة المرور لهذا العام 
ونسأل عن امكاتية وجود تلسيق 
كامل بين الجهات ذات العلاقة بالمرور 
قال سعادته : 
© لاشك أن الخطة توضع على ضوء 
المستجد من الامور والمشاريم في مكة 
والمشاعر ثم يؤخذ عليها الموافقة من 
سعادة مدير الامن العام ثم تعرش على 
صاحب السمو الملكى الامير نايف بن 
عبدالعزيزر وزير الداخلية وذلك 
للتصديق عليها واعتمادها كغلة 
للحجاج ٠‏ ثم تحال للتنفيذ الذي 
يخضع بدوره لعدة أمور متها 0 

أنه لايمكن التبديل فيها أو 
التفيير بأى حال من الاحوال واذا 
الها الامر الى ادشال بعش 


.- عمل 


© العييد معيد ين رجام الحريى 









التعديلات البسيطة لابد للرفع لسعادة 
مدير الامن العام وأحَدذ موافتت# 
للتعديل ٠‏ كذلك فعند تتقيدذ الخطة 
يمكن مراقبة هذه العيلية يواسطة 
اللائرات المروحية ٠‏ 

والمراقبة الجوية لجميع الطرق 
والمنافذ والمداخل في مكة والمشاعر 
المقدسة وهناك الضباط الذين يزودون 
قائد كل متطقة على الارض أو قائد 
الخط قاذا كان هناك بعش السيارات 
التى تتمطل في أحد الطرق قأن 
بأمكان الطائرات العمودية أن, تراقب 
هذه المشكلة وتعمل على ابلام رجال 
المرور في الشوأرع أو الطرق بالمشاعر 
أو مكة المكرمة بالاضنافة الى الاعتماد 


على الاتصال اللاسلكي الذي يساهم, في أ * 


العملية كذلك هناك شرفة 


هذه 
العمليات في منى والتي يثم بها 
مراقبة جميع الطرق حيث ان هناك 
العديد من الكاميرات التلفزيوينة 
الموزعة على جميع الشوارع والطرق 


والميادين وهي تقوم بنقل الواقع من 
الطبيعة الى غرفة العيليات ٠.‏ ولهذه 


الغرفة دور كبير في اعطاء المسؤولين 
صورة واقعية لما يجرى عن الحركة 


المرورية في جميع الاماكن مثل مكة 
المكرمة وعرفات ومنى ومزدلفة ٠‏ 


« البقية غدا» 
« بإذن الله » 


قتمقرها أول انط الرائرك وا تواسة رعلا 
امت ١/1744 ٠‏ 713/71/78 زهان 
شمتاريتا 


طريق الجاممير لمن شيك اعبار لديم - تليضون بمويهوو ١‏ - 
سوفت له كلسضون)11م. 35 ل 





1 
م 03 ست «شارة التصور بحوارمركزةم ارق 2 شنيفوت 051006 وم 
- تليفون .واكم 


الدينة الممنورخ )١‏ حترديي 















» فهد لد والحث « 


© © عن دار عكاظ للطباعة والنشر صدر للزميل الامتاذ حامد عباس 
كتاب ٠‏ فهد .. الوطن والحدث » تناول. فيه رصد وتحليل الانجازات 
الغاملة التى تحققت في بلادنا على يد جلالة الملل اك فيد المفدى .. 
وقد اهدى المؤلف كتابه : ٠‏ الى الفهد -. الى راعى الاسرة العودية 
الكبيرة الى الرجل الدي نفاخر به العالم . تقائدا رع متمرسا ومحنكا 
أتى الى الحكم كابرا عن كابر .. دل يختلسه في غقلة من الزمن الى الفبد 
-- والى الآسرة المالكة .. والى الشعب اللعودى أهدى هذه الليحات ٠‏ 
والمولف من مواليد مكة المكرمة عام 7١‏ هم وتلقى تعليمه فيها في 
جدة والرياض وبدا الكتابة في الصحافة 158١‏ ه دعمل فييا عام دم؟زاه 
تمندوب رياضي في جريدة ٠‏ اللدوة ه , عثل ل مزيدة اي 
المنورة » مندوبا اخباريا عام +4؟١‏ ه ثم عاد الى جريدة ٠‏ الندوة ٠‏ 
همكا ه وعمل فيبا محرراً للشؤون المحلية وتفرغ في عام 144 ها للعمل 
الحر حيث أسس مؤسسة هديل للاعلام بمكة المكرمة وأصدر من خلالبا 
مايزيد على ستة ملاحق اعلامية عن المملكة من خلال السحف الممرية 
الكيرى في اعوام 40/5/56 /دة؟ ه .. ثم عمل مديرا لتحرير جريدة 
٠‏ عكاظ ٠»‏ في عام ١10اا‏ ها واستقال منها في ١4-40١‏ ها .- وله كتاب 
مطبوع بعئوان » قصة الثقافة في بلادنا » .- وفي الطريق كتاب عن جدة 
ومجموعة قصصية .- 








الموت والابتسام ٠.١‏ وقصص أخرى أحدث 
مجموعة قصصية للدكتور عبدالله احمد 





© عبدالله باقازى © 
© أصدر الآديب القاص الاستاذ الدكتور عبدالله أحمد باقازى باكورة 
انتاجه القصصي بعتوان «الموت والابتسام -. وقصص أخرى» وهي مجموعة 
القسص التى نشرت للمؤلف في الفترة مابين عام كم؟99/1*! ه .. 

وقد ضمت المجموعة 4؟ قصه قصيرة -- 
والمؤلف من مواليد مكة المكرمة حيث تلقى تعليمه الابتدائى 
والمتوسط والثانوى يبا .- وتخرج من جامعة آم القرى قم اللغة العربية 
عام 1+95/؟1+9 ها بامتياز -. وحمل عام 93+ ه على درجة الماجستير 
عن اطروحته «القصة في أدب الجاحظ» وحصل عام ١65.+‏ ها على درجة 
الدكتوراه بامتياز عن اطروحته «الاتجاهات الثثرية في القرئين الثاتى 
والثالثك للبجرة» -. والكتاب في 7٠‏ صفحات من الحجم الصغفير ويعد 
حاليا لاسدار مجموعة قصصية أخرى ٠‏ 





دراء ات 





© عن الجمعية العربية السعودية للثقافة والغفئون بالرياض صدر كعاب 
دراسات في القمة السعودية والخليج العربى للاستاذ محمود رداوى 
تناول فيه بالتحليل والدراسة الادب القصصي عند كل من الاساتذة أحيد 
السباعى وعبدالله المالمى وطفولة العيد العزيز وعلوى طه الصاقي وغالب 
حمزة آبى الفرج وغيدالله سعيد جبان ومحمد على قدس وفؤاد عبدالحميد 
عنقاوى ونحمد على الشيخ ولطيفة الالم وخيرية السقاف وعلى السيار . 
ومحمد عبدالملك وليلى العثمان ٠‏ 

والكتاب في 41 صفحة من الحجم الصغير - 


«المجتمع الاسلامى» للدكتور 
عبدالواحد 

»© عن ثركة مكة للطباعة 
والاعلام صدرت الطبعة الثالثة 


















والكتاب في >7 صفحة من 
الحجم المتومط وتتولى دار البيان 
العربى بجدة نشره وتوزيعه - 
م 


.. © تعلن ‏ مؤسسة- عبدالرحمن مالم 
عبدالرحمن ببلجرشي عن سفر مكقلوها 
عيدء أسد بارود لبتاني الجنية فمن له 
أى حق أو دعوى عليه مراجعة المؤسة |م 
غلال اسبوع من تأريشه ٠‏ 





أو الاتصال تليفوليا على تليفون الموسة +715 ببلجرشي - 


بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. 


.« بدا ما يكن الغرب »> أنشأها 





وكنا نود ان ينعرف الشاعر الفاضل بشعره ولو قليلا الي 
فلسطين يم انصرف الي الجزائر التي انشد فيبا الي جاتب « لن 
تقسم ارضنا .سائل بنا ديجول التي نشرها حين تعدت الفرنسيين مع 
الجزائرين في مفاوضات الالتقلال هبوا بني الشرق يخاطب فيها 
الجزائريين في محنتهم. وهكذا شغلت الجزائر و الشاعر كثيرا . والحق 
ان الجزائر كانت تمر وقنها بموقف عصيب. ونلاحظ انه لم يذكر شينا 
عن وحدة مصر وسورية . ولا عن تأميم قاة السويس وان كان قد 
انشد مرة وقت العدوان . ومرة بعد اندحار المعتدين. 

وقصيدة « بني العرب » انشأها الشاعر في اعتداءات اسرائيل 
المتكررة علي حدود العرب . وتمزق العرب بين شرق وغرب في 
مجلس الأمن. ونراه يكثر فيها تكرير معانيه. يرى العرب وكأنهم من 
نزل قيهم : « تحسيهم جميعا وقلوهم شتى * والعدو طاغ علي 
بلادهم مستأسد فيا . يعبث فيبا فادا . فيقول : 


سود بت صرحا من البغي يبتكم 

ولم يك منها للتباون مرق 
فكم من شكاة نم تكن غير صيحة 

لدى مجلس أعي ا قراه التقرق 
وأنم علي ارجوحة الرأي لم يكن 

لكم في اضطراب الأمر رأي موفق 
وليس لكم الا التتاحر وافوى 

وليس لكم الا الانبى والتحرق 
قلويكم شعي واحلامئكم سدى 


يطيح با الخلف الشقي الممزق 
ويرى قوعه موزعين بين شرق وغرب . فيقول : 


ببي العرب هابال الرزايا تواترت 


بأحقارها فيا تخور وتحعق 
ونحمن شعات بين شرق ومغرب 
حيارى تايا دياج وأبرق 
فإن لاح برق مغرى تطللعت 
نواظرنتا تمفو اليه وترصسق 
نامل في الغرب النجاة ونبتغي 
ش لديه حياة العرز يَا تدفق 
وان لاح شرق هفا الشوق نحره 


ووافت خيالات من الوهم تطرق 
وهاجت بنا ذكرى الي الشرق نضرة 

وخا بروق الشرق توق وتصدق 
ثم يذكر العرب بماضيهم القريب وكيف اقامت فرنسا هم امجازر . 
ويشرح كيف ان الاتحاد السوفيتي وانبلترا كلاثما يختط للعرب 
خططا : يسعيان با اللي السيطرة فيقول 


وف الغسرب احقاد الصدور دفيية 


على اثم الاملام تذكمر فحسرق | 


فرنا لها في العرب شر مجازر 
أباحت دم الاحرار وهي تتعمق 


تحعط للعرب خطة 
صنورف الرزايا في حماها 
وفي كتل السوفيت آمال راغب 
حنيث الخطا يسعى بلهف ويسبق 
خا في حخانا خطة وميارب 
تترهها في طيله وتملسق 


وانجلعرا 


متل عصفور عبادى في دلال. 
يارفيق الروح ف ارض الشمال ' 


الشاعر السوداني مصطفى طيب الأسماء صاحب ديوان « لحن وقلب ». من 
مواليد 474١م‏ . تلقى تعليمه الثانوي بالمعهد العلمي بأم درمان اما الجامعي فكان 


وديوان « لحن وقلب » تتوزعه جملة نزعات لعل أبرزها النزعة القومية . فاحساس 
الشاعر بعروبته قوى واضح جدا تراه في قصائد متعددة مثل : « اخي في 
حين رشحت الدول العربية السودان عضوا بمجلس 


00 0 


كيف ا النصال 


علي غرار ة 


العروبة » 
ودحر المعتدين ٠‏ 








الشرق والغرب نصرة 


وما في شعوب 


لشعب ضعيففا أو وفاء موق 
ولكنا تسعمسى وتبدى صداقة 
نيل اميانات بها تتفوق 


ينصح تقومه بالاعتاد عي النفس ٠.‏ وبالاتحاد والتضامن . 
فيصونوا أمتهم من الضياع . ويتحفظوا طيب ذكرا 


فشدوا وثاقا بينكم وتجمعوا 
وأفوا حزازات النفوس ومزقسوا 
ونقوا صدورا ران فوق شغافها 
ظلام وشايات وافك منمسق 


وصونوا بقية أمة قد غلت با 
صروف الياليى واحتواها 
صحافا للعصور المي تل 
تخلد ذكرام تضوع وتبسق 
وفيه كذلك احساس بإفريقيته . ققد ضمن الديوان قصيدة الي 
نيجيريا الشقيقة بمناسبة اسعقلاها فى الكتغر قالما بعد مقتل الزعم 
الوطني ٠‏ لوموميا » يخاطب ببا شباب الكنغو كذلك تحية الصومال 
الشقيق أرسلها 0 بعض صديقة الي الصومال عند استقلاله 
« نشيد العلم الصبعالى ٠‏ وقد ارسلها مع القعيدة السابقة. وعلي 
الرغم من أن الصومال لم يكن وقتبا عضوا بالجامعة العربية . ألا ان 
الشاعر ادرك أن الصومال بديئة ولغتة هو عضو في الاسة العرية 
تبتبج لما يصيبه من نجح او فلاح يقول في قصيدته « تحية الصومال 
الشقيق » : 
دنت انجم الجوزاءع ترنو لعيدمم 
وتبفو للقياه وتلتمس 
وق اليل افراح يوقصع لخنبا 


التفسرق 


الرفسدا 


بدوه بأنغام تشيد بكم بنجدا 
وفٍ الحرم الميمون الحانت املة 

تكن لكلم ودا وتحفظه عهسدا 
وني كل ارجاء العروبية فرحة 

وافريقيا ازدانت بيدم عقدا 


وزادت قركى الأسلام بأما وددعة 
فأعلى بكم بندا وعزز بكم جندا 
وإنا لكم أهل وتجمع يها 
أواصر دين الله ترثا عقدا 
وكونوا بنيى الصومال للسلم عدة 
وشدوا عرى الاسلام بكم شدا 
وديوانه لاتخلو من النزعة الرومانسية مثل قصيدته ٠‏ وداع 
كردفان . زبارة بعد هجرة . تجوى . والليل والناس وخواطر 
واشجان وزفرات الوداع والذكرى والالم واللدة 5 
وني قصيدته الذكرى والألم واللذة لابرد ان يذكر اللياني ققد 
ارمضته الايام وذاب انين في زفراته . يقول : 
صاح 2 تذكر الليالي 


الأمن لكن الدول الغرببة لم توافق . النيل يعحدث الي توأميه نشرها أيام مفاوضات 
مياة اليل لد العاللي لن تقسم ارضنا قاها ايام ان اعتزمت فرنسا تقسم الجزائر 
فلسطين ايلغ لخ بني لياسر 


قيلت ابان العدوان الغلاي الغاشم علي مصر . مصر الباسلة قالها بعد معركة بورسعيد 
بلاد التاري . بني العرب 


قٍٍ عيوك الاخريل 0 


فى عذابات الس 






رب ٠‏ وطني انت جصي . الي اخبي العرني دوهي 


أرمضعا الأيام من وقدها الصا 

في وذاب الحنين في زفركٍ 
ومضت لذني فما عدت القى 

غير ومضات ذكرة وضشعات 
وبقايا ألذها نطضرات 

هن الحن الخجيالة في مسال 
تم يال وم غهود تقضت 


وفئادي يئن رهن الشكاة 
أكنه يعرد فيطلب ابي صديقه ان يتغني بلحن الحياة فيطفىء سواعر 
الحسرات علي الماضي السعيد . يقول : 
خل عنك الصبا بقيقىي ٠.‏ ودعنا 
نتغدن بلحن هذى الياة 


علي لحن الحياة ينعش قلبيسا 
ويطافي سواعر الحسرات 
فادكار الصبا يجيد اليسا 
ذكريات أحبب بها ذكريات 
يوم كلا وحن خلو فزاد 
من شميم فتية البات 


وفي ديوانه كذلك فلسفة يدو وانه متأثر فيها بإيليا إلي ماني 
شاعر المهجر الذي رثاه بقصيدة وطن النجيم ومن هذا اللرن 
قعائد ابيا الاننان . لو دري الناس . اللذة الخالدة.. صاخ 
اخياة . انا ابعرت طريقي . انا الانسان.. الدي يدو وكأنه يرد 
فيا على ابي ماضني في قصيدته الطلاسم تراك في صراع الحياة يقول 
في صورة أو لوحة جميلة : 


وتفلسبس الارض بين الخ 
ل ويخبو الفياء وصسرى القمسر 
وتيضوا العقصول ضياء النبى 
ومرق المو بمجل الفكر 
ويذبل في الككون نضر الورود 
وتجمد في القل ماء الخبر 
وتو اليم طير اليا 
ويجفو الرياض ونضر الرصر 
ويذزبل في العاتى لحن اضشوى 
ويخمسد في العود لحن الور 


في الديوات ء لبعض اعلام العروبة مثل ٠‏ وطن التجوم » . 
0 وأمال التي رن فيبا السيد عبدالرحمن المهدي رمه الله . وف 
محراب شوق. وهو في رثاء الي ماضي هتأئر اولا بقصيدة الطلااسم 
حين يشير اليا بقوله : 
بدأ الحياة تاؤلات عن سرها 
لييين ناس الحقيقة معلا 
اقب فكسره 


وأجال ف حيرة 
يسنطق الديا ويسأل من بلي 
من اآين جسا لست أدري انما 
جنا وابصرنا الطريق لخطونا 


ويشير في نفس القصيدة وطن النجوم ‏ وثاء اي ماضي - الي 
قصيدته الطين فيقول : 
والناس مص خآ تدر 


ما للغفي وان وتلطنا 


او شاد فوق النجم قصرا شائخا 
واطل من عليائه مينسا 
أو نال امرك صائل هتسجير 


فضل على المدثر بالعا 


الشعس 






0000 






تعر به 94 0 3 


عن قضية جوهرية كيذد 7 0.. 
وطالما هو يرد وينلمه را 
آخر اله 
ولان 
ويتابعون 
0 
«على الاقل-5 يضعوأ 
بين المخطيء والمصيب وهذ 


لاي . طالما نحن في صلب 
الموضوع 


اللقدى أيا كان 
كاتبه فالقيمة هنا قيمة 


يتحقون نصيبا من العرفان 
حين تكون الساحة نظيفة من 
أي اعتبار ذاتى لانبم " عنى 
الاقل » يمنحون الحياة قدرة 
أقوى على أن تتمر !! ١‏ 
عبدالله باهيثم 








© ندوة الأدب والفقافة © 


إليك فؤادي خاشعا وجوارحي 


إذا سرت أو وقفت أُوأَعبجّد 


0 


جُودي وما يحوي الوجود بأسره 


فلات ليا مجر وأخصب قُدْقَْ 
وأطلقسا شكلا وعزما ومنطقاً 

علي خير ما نبوى ونرضى وندشد 
وميزتنا بالعقل حتى نرى به 

صراطا قويا حيث نبنا ونسعد 
وقلت لنا سيروا عليه فضلَّلت 

بصائرنا الأهواء للعقل تفسد 
و#منا على درب الغوايات حُوما 

فما قَصسّرت باع ولا أحجمت يد 


رتوو درورو ب ار ل 








0 ندوة الأدب والثقافة 0 

و7 
مر رصح سح 2ج وض 7 
مايوماً غصيتك مرة ا 
'وكنت بعصياني إلى العمد أقصد : 


وشكرا لنعماك 0-0 


رذاذ عطياك التي ليس تنفد : 


وا مع 


ة ريسا وسارزوب عن ر بوانه”عرث قل 'مفوءَ لكلارزية الرسيبكت 
فاق العالمية أمام ابآدب السحومي المحاصرمن أوسعأيوابها 





ظمينا ظمننا وم تشبع ظمانا اجهالة 1 
: ش . وتنا عن العقل الذي فيه نرشد: 
وهامت روّانا في متاهات غيط. + 








كأن لنا يوماً أ وأيش / نا غد 
فمنًا أناس” قد عصوك جهالة. 

ومتّامن استهبوى وي ترد 
وقد هجر الإعان بعض ' أضلّهم ٍ : 

زبانية الشيطان عمداً فألحدوا 
ولولا نفوس" منهمو قد تَسَّكَتْ 

بِهَذْيكَ تستجدي رضاك وَعْيُدٌ 
تسبح باسوالله في الصبح والمسا ١‏ 
اما ظل في الدنيا من الخير بارق ” 

ولاطاب للأخيار في العيش مورد 

عاد عاد عاد جا 


تحتفل فرنا في مطلع شهر سبتمبر القادم وفي حرم اعرق جامعاتها وهى « السوربون ٠‏ بمتح اعلى جائزة 
لديها لأول شاعر عربي فد من اكبر شعراء الآمة وأرقهم شاعرية سمو الآمير عبد الله الفيصل - 


وهذه الجائرة ترمر 
العربي من نطاقه السحلى الى العالمية .. 


وفخرا للآمة العربية نظرا لمكانة الادب الفرنسي بين الآداب العالمية فهو يتصدرها جميعا , 


مز الى امور كشيرة ومدلولات خاصة فهى تعتبر بحق فخرأ للغة العربية وذلك لخروج الشعر 


ولفن ادباء فرنسا 


تمئح مثل هذه الجائزة لشاعر لم يقل شعرا يلفتهم يل ترجم شعره للفرنسية :ترجمة على الرغم من ان ترجمة 
الشعر الى غير لفته التى نقلم بها يفقده الكثير من بلاغته وجماله ومعانيه واحاسيه . 


© ومع ذلك فقد تقد شعر سينو 
المي عبد الله الفيصل المترجم 
الى اعماق الأدباءم الفرنيين عار 1 ١‏ 
ا فهر مشاعرهم وملا عواطقهم ٠.‏ 
-. ومع ان الحب والجمال هما الموشوعاد 
الأزليان للادب الفرنسي يمتازان به على كل 
الاداب فقد فاض الحب من شمر سمود 
المترجم فوصل الى سويداء قلوبهم ٠‏ . 
ومن المعروف ان الولوج الى الآداب 
العالمية عن طريق الدب الفرنسي من اصعب 
واعقد المالك نظلرا للقيود الغديدة التى 
يفرضها على انتاج كل اديب -- وعلى الرغم 
من ذلك فان حرية الفكر الفرئسي وعدالته 
دعت شاعرنا الكيير سيو الامير شيد الله 
الفيصل للدخول من اوسع ابواب هذا الفكر 
فهى لم تكتف يتداول شعره بل دعته ليكون 
الفارس الاول الدى تعترف بفضله بشاعريته 
ووسول شعر سمو الامير عبد الله الفيصل 
الى الادب العالمي له معان عبيقة وفوائد 
عظيمة سوف تعود على بلادنا العربية 
والاملامية وقضايانا العادلة بالخير الكثي 
وربما كان اثر قصيدة واحدة تترجم الى 
اللغة الفرنسية وغيرها اكبر اثرا من عشرات 





الخطب التى تلقى في كشي من المحافل الدوييج ‏ كيتوتا' "5 1 
ترحمة وت تِ واحد مثل قول ه حرصت والداتي رحمها اله 
-- ولعل ترجمة وتفير بيت وا 2 
0 حت لو 7 على ان تقوم على تربيتي وتنشثتى بنفسها 
وحرمة الدين تقول افعدها لم تستعن بمربية . لا عربية ولا اجنبية . بل 


أرادت أن تعدني بنفيا التطليات الحياة 
ومتطلبات المراكرز التى شفلتها فيما بعد - 
ومن هنا كانت علاقتي بها حميمة - 

وعن والده الملك الشهيد ( فيصل ) يتول ؛ 

« والدى رحمه الله . كان مدرمة جامعة 
وكنت اشعر انه يجب على ان أنهل منيا ما 
استتعطت . بالاضافة الي المناخ الشعرى الذى 
اخاط بوالدى أثر ف اكبر الآثر . ومن هتا 
عرفت محبتى للشعر . فوالدى كان هو ايطا 
شاعرا تبطيا من الطراز الاول 
وكانت الماجلات الشعرية تقوم أنداك في 
منزلنا بين شعراء الحجاز وكتت أحضر هذه 
الماجلات وأراقب عن كثب هذه اللفة 
العاطفنية التى تئساب . فتطرب لها الآذان 
والتلرب ٠٠‏ 

والشاعر عبد الله الفيصل متزوج وله شدد 
من الأولاد والاحفاد . 
© ثقافة الشاعر : 

يحدثنا عيد الله الفيصل عن ثقافته 
فيقول ١‏ 
» كنت مدمن مطالعة . اذا مج هذا التعيير . 
أقرأ في الادب والتاريخ واحيامة وكان الشعر 
احب الثلون الى نسي » 


أرض القدامات ودكوا الصعاب 
© فايضال معاني حرمة الدين والفداء وارض 
القداسات ورفعة معلى القدامسة عند العرب 
والمسلمين ايلع من مناقشات طويلة 
لا يأبه لها الاوروبي ولا يقيم لها وزنا 
سيرته ونشاته 
©© ولد الشاعر عبد الله الفيصل في مدينة 
الرياض عاعبية المملكة العربية السعودية 
لي الغامس من شير ذى القعدة سنة 41>اها 
الموافق >5فا م. 
والشاعر من الامرة السسعفودية 
الحاكية . فهو الاين الاكبر لليلك الشهيد 
فيصل بن عبد العزيز وجده هو الملك 
عيد العزيز آل سعود باني المملكة المربية 
المعودية وموحدها ٠‏ 
عاش الشاغر النوات الخمس الاولى من 
حياته في كلف جده الملك عبد العزير في 
الرياض عاصعة المملكة العربية السعودية 
( وكان جده يحبه ويقدره وقد اختاره فيما 
بعد على حدائة سنه وزيرأ للداخلية ) 
ثم اتتقل بعد ذلك الشاعر الى مكة في السجاز 
حيث عاش في كنف والده الملك فيصل الدى 


كان أنناقف نائب الملك على الحجاز وعن الشعراء الددين 7 أ لهم وأحب شمرهم 
تولت تربيته والدته الامبرة سلطانة | يقول: 

السذيري واعطلته من حتانها وحبها وعطفيا * احببت كثيرا من الشعراء , لا استطسع 

ما كان له فيما بعد اكبر الاثر في حياته | حصرهم الآن . فمن العصر الجاهلى احييت 


وشعره وحبه الكبد واجلاله للمرأة - شعر اطرفة بن العبد . والنابغة الذبياني . 
ويحدثنا الشاعر عن اوتباطه بوالدته وعن 2 وامرأ القيس . وعنتره : ومن العصر الأموى , 
هدة رعايتها له ومهرها على تربيته وتعليه | عس بن أبى رييعة . ومن المصر العباسي . 


المتنبي . ومن الشعراء المعاصرين ؛ ابراهيم 
ناجي واحيد شوقى وعلى محمود طه في 
مصر . واما من سوريا قاحب شمر يدوي 
الجبل وعمر ابوريشة . كذلك قرأت الكثير 
عن شعراء لينان واحببت ثعرهم ٠٠‏ 

يقول الشاعر عبد الله الفيصل عن اثر 
هؤلاء الشعراء في ثتقافته : 

»لا أجد الآثر المباشر لاحد من هؤلاء 
الشعراء . بصفة خامة في شعرى . ولكن كلا 
منهم . علس حدة اضاف الى 6 
الشعرية شيثًا جديدا . فكل هؤلاء الشعرا 
كانوا بالنبّة لى كمجموعة ازهار استنشق 
عبي بر كل واحدة منها على حدة واتتقل بينها 
معجيا ومحبا ٠‏ 

ولا يرى الشاعر انه متتيم لخطى اية 
مدرمة معيئة في الشعر , ولا لأي منهج خاص 
لشاعر معين . 

ويجب علينا أن نضيفا الى محبة 
عبدالله الفيصل للشعر وقراءاته المستمرة 
للانتاج الشعرى الموروث والحديث . تأثير 
المناخ الشعرى السياشر الذي احاط يه . منذ 
طغولته . فقد كان والده الملك الشهيد فيصل 
شاعرا تبطيامن الطراز الاول ومتدوقا للشعر 
بمورة عامة . وفي هذه البيئة تأججت 
موعية الشعر في نفس عبد الله الفيصل وكان 
هذا الدفق العاطفي المرهف ٠‏ وقد كانت 
طبيعة الشاعر الحامه هى دليله في قراءاته 
الكعرية البتعددة ٠‏ 
© الوهج الشعرى والمرض : 

ويحدثتا الشاعر ان موهبته الشعرية لم 
فقد 


تعرف الاستمرارية الا اثناء مرضه 
مرض الشاعر مرضا شديدا سبب له كثيرا من 

الآلام . هنا تفجرت شاعريته وعرفت 
الاستمرارية . ولكن الشاعر لم يستطع ان 
يحدد لنا تاريخا معينا . لقصيدته أطيلي 
الوقوف والتى معها يدا التوهج الشعرى في 
الامتبرارية والتدفق , ولكن يبدو انه كان فيد 


متتتبل الشياب - 
7 1 
أطيلي الوقوف 
هق الداع 8 اشلعى 
افا ما اليك فلا تفزع 
دلا تبعشى صرخة في القضاء 
ولا ترملي مدمع الموجع 
قلا الداع يِه الجيراج 
فخلى النواح ولا تجزعى 
ولكن عللبيك بيحفظ الوداد 
وصوئي عهود القتى الالممي 
وعيشي مدي العبر بالذكرييات 
وطوقي بيفتىي الهوى واخشعي 
وزوري ثراى اذا ما السكون 
أطل وعته الثرى فاركعي 
لئن اسْمْ جسمي ذالف القرى 
تقد ظم عهدي وحبّي 
وخطى على القبر بعش الزهور 
قفي الرصر ذكرى تأ ممع 


يعبثك 


معي 


© ابراهيم تاجى © 


مرب الله الفيض لكم لا 


7 لشي 


وما شدي للذنب: شرك بمبدع ظ 
وما كنت مغرورا بعزمي وقوقٍ 
+ 30 ولا غرني جاه ومال وسؤده ‏ 
ولكنه ضعفي أمام غرائزي 

ومبراج دنيا خالب ؤمسهد 


فما أنا إلا واحد من بد 


بني الورى 


يعيش ظماءً والأمانيي شرّد 
إلى أن نرى في الشيب بذءً خهاية 


لما كان يغوى عقلنا ويبدّد 


هي بعد الذنب جثتك راجياً 
0< حنانك يا من تُستعان وتُقصّد 

وأسألك الغفران رفقا بأضلع 
من الخوف نار الذعر فيها توقد 





© أحمد شوقي © 





© على محيود طه © 


الِسهالشماعية : 


عال سني الى عاى ادير في طدررط! 


أطيلى الوقوف على مدفني 
اذا مااعترمت ‏ بأنَ ترحعيى 
فطيئد يعشق في خاطرى 


وموتك يهتفا في صسعيا 
© أدلى قصائده : 
ولكن رغم ذلك فقد سبقت هذه القصيدة عدة 
قصائد ولكتها كانت قصائد متفرقة ومتباعدة 
© اعترزاله العمل الرسمي : 
وعبداءت الفيصل الذى شفل مناصب عدة في 
الدولة منها » نياية والده »عن الحجاز ووذارة 
الصحة واداخلية اعتزل هذه المتاصب ليتجه 
الى الاعمال الحرة عام همذ م . 
© الشعر شغله دوهوايته : 

لم تشقل متاصب الدولة ولا العمل الحر 
الشاعر عن حبه للشعر , ومن هنا تبدء لنا 
ملاحظة مهمة وهى ان الشعر في حياة عبد.نته 
الفيصل دفق الهام وشعور متأجج واس 
عميق بالكلمة - فالشعر في حياته رفيق رحلة 
الايام بكل ما تحمله وتحئله للاناة - 


انتاجه الادبى 


00 
أولاً : النثر 

لم انجد العبد اله الفيصل الا اتمليل من 
الكتابة التنشرية . والقطعة النغرية الوحيدة 
التى عثرنا عليها كانت كلية نشرها في العدد 
الافتتاحى لمجلة ثقافية سعودية هىهالمجنة 
العربية ه بتاريخ شهر أب دلاو . وفييا 
يتملى الشاعر على هذه المجلة ان ترتوى 
من ينابيع الحق والخي والجمال , ويبين 
أهسية الكلمة كوسيلة للتعبير عن مضلون هذه 
الكلمات الثلاث - 

الى جاتب هذه القطعة الرائعة هناك 
بالطبع . المقدمة النثرية لديواته وحيى 
الحرمان . وفيها يتحدث الشاعر عن معاتى 
الحرمان وعن مغهوم الشعر في نظره . كما 
يشرح لنا فيها عقدة المال والجاه والجمال 
التى رافقته في رحلة شبابه . وانعكت في 
شفرة - 


ولا نستبعد ان يكون للامير انتاج نشرى 


قلين . نشر قديما . في بعض الصحف 
والمجلات . ولكننا ال تستطع العثور عليه 
وم ايهدذا أحم اليه - 

ينقس انتاج عبدائه القيصر الى قسمين ٠‏ 
3 )الكشعر البدوتي ام التبطى ٠‏ 
( ب | الشعر القصيح - 

فالشمر القميح يخضم ببنيته لعواعد 
العرونضيدد . ويخضم بلفته 5 اخنضه ونئصيه 
ورقعه ومبتدئه وخيره وما الى ذلك الى 
قيود النحاة - 

وام الشمر 





رضوخه لجميع قيود النحاة الأنفة الذكر 
احتفاظه بمعائيه وألقاظ واصطلاحاته 
وأوزاته ٠‏ 

وميا بشعر عيد ان الفيصل التبطي ٠‏ 
مكتفين بكو بره عاطق د د 
الحقيقة عن الايفال في دراسته . قهذا الم 
من الشعر يحتاج لل داري متمق لي ابي 
ليستطليم تقده نقدا مسعيها ١‏ اما فحن فليسن 
الشعر البدوي ٠‏ علد عيد الله القيصل . 
على كل حال من مجال دراسعتا ٠‏ 

ويعد الشاعر عبدالل الفيمل من سادة 
ها اللون من الشعر اليدوي اد التبطى في 
الملكة العربية العودية واليه يعودفضل كب في 
حماية هذا الشعر وتقريبه من ذوق ولهم 
الجمهور . فقد جد عبد اله الفيصل في 
الستعمال المورة الشعرية . وبهذا اضفى على 
هذا اللون من الشهر رونقا عصريا جديدا 
والسق ان استعماله الصور الحديثه والاتفعال 
بها ضمن رؤية جديدة - قدا قرب الالفاظ 
والمفردات من قير القاريء وحبيهاً الى نقسه 


© نظرة خاطقة على يعض 
قصائده : 


هناك قميدة يتفزل الشاعر فيها 
بحييبت ويعتير احبالها . وجمال عيليها 
بالأخص هية من الله لا تحتاج معها الى 
ماحيق التسميل العى تبسك عنها النساء 
احاح لمتكم 5 لسلكن مد الْصنن موف ,الئز 


اليمىم . ولدذلك ينصح حبيبته بان ترك 
الماحيق لمن هى ني حاجة اليها و » التكحل ٠‏ 
لمن ينقس اجغانها الواد الفاحم - 
في هذه القصيدة . مثلا نقع على مغردة 
فيها بعض الصعوية (١‏ عواري ) ولكن ورود 
هذه المفردة 5 الشعر النبطي امر مألوف . 
والذى اضافه عيد الله الفيصل ان هذه المفردة 
آنت ضمن تركيبة شعرية حديثة . فبلط هذا 
المضمون المفردة وشرحها للقاريء دون ان 
تبتى حاجزا وعائقا دون فهم البيت 
لا تكعل ما يزرينلك الكحل 
الكحل خله لمن زينه عواري 
واطى فوق العذارى بالرجل 
محد لك بالبها ملهم يحارى 
من بفى ينكر جمالك يالبخل 
ألحظه مثل دخله لا تداري 
الشعر الفصيح 
عبداللّه الفيصل هو واحد من ألمع الشعراع 
السعوديين المعاصرين الذين بلفوا الغاية في 
التهبع عن عاطفة الحب والاحاس المرقفف 
بالجمال ٠‏ 
وربسا كان هو ايضأ واحداً من الشعراء 
الذير نتطيع ان تر في شعرهم انوعا من 
الالتزاء . ان صح التعبيي . بهذا النهج 
العاطفى المرهق الشفاف - 
وللشاعر ني الشعر القصيح ديوان مطبوع 
بحت عنوان - وحس الحرمان » وديوان آخر 





ابو ماضي ال © عمر ابو ريشة » 







© سمو الامير عبد الله الفيسل © 


دعوتك يا 


تحت عنوان ٠‏ حديث قلب ٠‏ 

اما ديوانه ٠‏ وحى الحرمان » فقد طبع 
وهو ييز بلون عاطني 
شناف . فالديوان يطلب 58 قصيدة غزل بكل 
ما تحمله كل قصيدة من معمئى . أكان في 
الشكوق . أم في الالم . ام في البعد الكاوى . ام 

ف التفزل والحديث عن مغات الحبيبه . الى 
كل ما هتاللك من تشبمات ثشعر الغزل المختلنة 
والى جانب هذه النسائد عناك قميدة وملنية 
واحدة ٠‏ 

ديوان حديث قلب 

أما ديوانه « حديثك قلب» فالى جانب 
انصاند الغزلية . وهى الاكثر عدداً . نجد 
عدة قعائد في أغراض شعرية مختلفة . 
ولكنيا كلها وجدائية ٠‏ 

فى الشعر الوطنى هناك قصيدة بمئوان » 
1 لنفدائيين ٠‏ وفيها يبشر الفدالين بقرب 

لنصر في معركتهم المقدسة لتحرير أرشهم . 

ودر في هذه الفسيدة يبين لنا انه لا يؤمن 
«الشعارات التى كانت تطلقها بعض الحتاجر , 
وبتيت مجرد ثعارات وانما الذق يؤمن به . 
هواء الغمل + الدى يرجو ان يتحقق على 
ايدى هؤلاء الفدائيين المخلصين لعقيدتهم 
ولجيادهم . وهو يرى في القدس يداية 
الت . لانها أرش القداسه . وموطمع 


سلة ذأمقام . 





الجر ليلق 
العبادة لجميم الاديان . وهنا نلاحظ ان هم 
الدعوة لتحرير القدس كان ينادى بها الملك 
الشهيد فيصل بن عبدالعزيز في حياته . 
فكانت ملاته في القدس أمنيته قبل التشهاده 
٠‏ فجاء ابته وأطلق هذه الدعوة في شمرم : 
فكان عن نفسه معبرأ ويومية أبيه برآ 
وني الديوان ايطا نجد بعض القصائد 
الساسية لنوطن ولشباب الوطن . وقد عرف 
عباته الفيصل باهتيامه ورعايته لامور 
الرياضة والغباب ٠‏ 
كذلك نجه في هذا الديوان أفميدة رائعة في 


والده الشهيد الملك فيصل فيها كشم من الفخر 

والاععزاز بيدا الانان العظيم الدى رفع 
رأية العروبة والاسلام والذى دافع عن الحق 
والفغيلة ٠‏ 


وهناك في هذا الديوان ايضا قصيدة 
#جدانية رائعة بعلوان (الى الله ) فيها 
مناجاة واعترافات وتوبه ولجوء الى الخالق 
الذى لا يرجى عقو ولا اخير من مواه ٠‏ 

«الذى نود تسجميله قبل أن ننهس هذا 
الفصل ان عبدالله الفيسل ليس من الشعراء 
الفزيرى الانتاج . فهو ينم باستبرار . 
«لكن ليس بغزارة . وهو من الشعراء الدين 
لا يهتمون كشيرأ بتسويق دواوينهم الفحرية 
اد حيتي طبعها ونشرها ٠‏ 

عندما سألثا الشاعر اعن البب الى 
5 اجابنا انه 
مهمل كثيرا في حق نقسه وحبق شعره - و 
هذا لا يملع من أن بعضا من قمائد ديوانه . 
حديث قلب - منشورة , وتنشر باستمرار في 
الصدف والمجلات 

واما باللبة الديوأنه وحى الحرمان فهر 
أيضا من الامتحالة ان يرى في المكتبات , 
فالشاعي ليس حريصأ على اعادة طبعه ونشره 

لا فدرى ١‏ دلكن ريما كان الشعر في اعتقا 
عبداته الفيصل متعة شامة وللشامة من 
الناس 5 3 

ختام و3 تلخيص 

من خلال هذا البحك يمكدنا القول د ان شعر 
عبدائه الفيصل يحمل أثر البيئة الدينية 


ينمه من اعادة طبع دوائيه . 


يا رلي لتغفر لني 
وما أكثر الزّلات حين تعدّد 

أنا معصوم ولا أنا قاصد 
غيديك باهز طرعة الأ واد 

ذنوي وإن كانت كارا فأدمغي 
على توبتي عنها تدم وتشهد 


اا 00 ار ااا ار ااا 007ل 


ربا ردس اكلسرىسمرارزمرع لز ليضصل 


والاجتماعية التى عاش فيها . فالشاعر الذى 

انغآا أ لي بيائة معينة لا بد من ان تلعكس على 
شعره اثار الموامل المختلفة التى تكون 
ملامح البيئة . ويظهر هذا التأئم اوضح 
ما يكون في عزل الشاعر . ففيه يبرز الطابع 
الدينى والاجتياعي . وتبدو لنا المواة 
محوطه بهالة من « الضوابط * الديئية 
والتقاليد العربية تجملها متميزة عن سائر 
ناء الشعوب . اللائى يعشن احيانا ؛ لل 
أجواء تقرب من الاباحية 1 1 
ملاحظات خاطغة : 

٠‏ شعر عبدالله النيصل . في جسلته . شحر 
عاطفي وجداتي . يغلب عليه الغزل ٠‏ وكثير 
من غزله يصلح للغناء . وقد تقنى . قعلا ٠‏ 
أكابر المغنين في البلاد العربية ببعض الصالده 
٠‏ ولقيت من الجماهير اقبالا واعجاباً ٠‏ 

*- لم يكن شعره مركزأ كله على ذاتية 
الشاعر . فشاعر عربي . كعبداته الفيصل , لا 
يستطيع ان يتقف موقف ه اللامبالاة ٠‏ امام 
الاحداث التى تهز امته العربية وخموما 
مأساة فلطين ٠‏ ونذلك نجد لهذه الاحداث 
امداء قرية في يعض قمائده . المنشورة 
والمخطوطة ٠‏ 

؟ - أن الرومانسية التى اتصف بها شاعرنا 

ليت رومانسية مريضة أو « سوداوية ٠‏ 
فشاعرتا لم يجب الآلى . ولم يستطب المذاب , 
وانما التي مم الرومانتيكيين اى مع الشط 
الرومانتيكى لي الشمر. بهذه الملييفة الحزينة 
الشفافة التى ولدها الشك والالم ٠.‏ بسبب 
الحب ! ومن هنا تجلت سورة الشمرية 
الحزينة الشفافة -- 

-أن غزله غزلء ذاتىاء اى أن الذاث 
محوره . وأما هدفه فهو ه تخملى الشك - ال 
الحقيقة ! ولقد عاش الشاعر ٠‏ خطُأ متحركا > 
أن صح التعبير ‏ في شعره . من ؛جل الوسرل 
الى الحقيقة . والى الحب الطاهر المظيف - 

. اما التجديد الذى أسدئه الشاخر‎ ٠5 
ضمن الثهرم المعروف للشفر المرين يفروطة‎ 
, وقوافيه . فهو تجديد في المملى والمفردات‎ 
. اضافة الى التمباله مجزوءاتث الابحي‎ 
وتغسيره القافية خلال القصيدة‎ 

١‏ - لجأ الشاعر إلي استعيال المجازات 
والاستعارات التجسب تسمية حبيبته باسمها » 
وكان يستممل احيانا سيفة المذكر أو الجمح 
او أسماء عربية قديمة .- كل ذلك حماية 
للسرأة وسونا لها من أن اتعرف أو اتتعرض 
للاشنة . 


العرب , واما شعرام الغوب فنة أكشر الذين 


يجيرون ن بأسناء حييباتهين ل الميادين العامة ' 


ويعد ا 





قلطا بد الا .قبل اختعام 
ملاحظتنا . من الاشارة مرة اخرى , الى ان 
شاعرنا الكبي . كان يشفى دالمأ ان يملع ٠‏ 


» مركره » الرفيح حر الحمائق جع اام 


ببالة وعفوية . ها أحب شرم الى 
ولكن الئاس قد ينظرون اليه نتلرة ينقسها 
السبق والاخلاصض 'حيانا 
المجاملة او العواطف المرالية والكاؤبة .. وؤلك 
مر اخقياره الديوانه هنا العلوان + زوحي 


الحرمات ). وهو عنوان يعير عدي له . 


مخجروم من الميش فين الناس اكأى واسيد فنهم 


محسروم من أن يحس سرارة العاطلفة المفويز 1 


العي تشيرها شخصيته ائساقاً لا أمهأ +- 


ليب 2-221 


را 111072 0272/2/2 


5 يفحل ذلك كتير من المعراء' 


> وتطلفىي عليهاة|‎ ٠ 











١ 
1 


الس 





الأحد ١5‏ ذي القعدة ١4٠4‏ ه 
0 ندوة الأدب والثقافة 0 













© ندوة الأدب والثقافة 0 0 ندوة الأدب والققافة © 
1 وي ري بو 


9066 عه 


اذكرق بعدنا إحدايك 0 3 الث ؛ 3 3 5 اهن 
جين أمقى من 


تحسس الن ا قد سققاٍ 





© ندوة الأدب والثقافة 0 
كر داتع 


يض 4" 









مجد سعيد 
العهامود ي 


© ولد ببكة وتخرج من مدرمة الفلاع 
بها 

© شغل عدة وظائف ادارية منها : رئاسة 
ديوان التحرير بمصنحة البريد والبرق 
العامة . قبل ان يتحول اهمها الى وزارة 
البرق والبريد والهاتف 

©» غغل بالادارة العامة للحج ادارة 








يوم كان السحات لب ديهمي رخحاء 
بين بين فجر ا منى وصفو الزمان 


وتنادت الى الرحيل 


فاباح ا وى وقيق 





ولحاظ: الطباء قد “عارضسي وتفيض الروج أنسأ وعطرأً واستجابت مدامعي وشجونٍ 0 
7 لست أدرى وأى ظبي رماني وجمالً مع الوجوه ا حسان بينفرط النوى وصدق ا حنانٍ 0 


واشيفت الى 


عمله بمجلة الحج آدارة 
ورناسة تحرير صجلة رايطلة المالم 


© فاه برسلات عمل عديدة اثناء عبله 
الوظينى والمحافي الى كل من القاهرة 


لاأعبت ظلنا 


طلق الْؤْجه حجن أغضي حياءٌ ٠‏ 
وتقناهى تأسفا اذ ران 
يطلب الصفم ح والتعلل يشفي 


فارخت سدولاً 
من ثياب العفاف بين ا مغاني 
والندى والوفاء يجبرى سجالاً 


ونجاسرت 


الزقح 


وقلبى 


دائب ال خفق هسك فى عناني 


كيف لي بالفراق بعد ائنلاف 


الاسلامي الى ان تقاعد عنها في ملة 
هه ما يتاء على طليه ٠‏ 
© أخرف علي رئاسة تحرير جريدة 
موت الحجاز لنترة قصيرة بالاضافة الى 
عمله بالبرق والبريد ٠‏ 

© اختير من قبل وزارة المعارف مرتين 
السوية المجلمن الاعلى للعلوة ه والادابٍ 


وتونس #الجزائر وايران 
© ثارك بكتاباته في اكثر الصحفا 


والمجلات المحلية وفي بمض المجلات 
والاذاعات الاجنبية 
© حاز جائرة مجلة الهلال المسرية ال 


مابقة شعرية سنة +بوا 
اي امعو ا 





2/2/7777 


تر ل ا 


لو الصبٌ بادعاء ال حوان أريحٌ الصفات عف اللسان 


وانتيى ا حلم كله فى ثوانٍ 


( 7ت سر سور ست رو ب سارو سو سور جر تررس رلا 


كم 


3 


سكم 


صاية الاإساءكج عاو ا لشمرالورف 


"الصا ب "لل ان بع المليبا دي" ندا سه ب الوط اس ماسب ابي رديش ة علررا 


سبى_الزررالفعسوس يكيت ٠»‏ : تربص حسه ” دعت ان ينال لعب يشاعم )! 


1 


لم يكن مقال المليبارى في الدفاع 


عن الشعر الحر هو الدافع 


الوحيد لكاتب هذه السطور في كتابة هذه المقالات وان كان هو الداقع 
الاكبر ٠‏ فقد كثر على صفحات الادب بالجرائد اليومية ظهور هذا 
النوع من الادب حتى صار الشعر العمودى عيبا وقد قويت شوكة 
اصحابه لاحجام أصحاب الرأى الآخر عن ايداء وجهة تظرهم أمام 


هذا السيل من الغثاء الذى سيذهب جقام ٠‏ 
المستميت عن هذا الضرب من الهذيان وبالمقابل هاجم أحد كيار 


وقد دافع المليبارى دفاع 


شعراء العربية وهو الاستاذ الكيير عمر ابو ريشة وهو رجل أجمع 
النقاد الكبار عن معرفة قدره منهم مارون عبود وميخائيل نعيمة 


الى ورجاء النقاش وغيرهم 2 
بل لقد بالغ أصحاب القصيدة 


الحديثة في غرورهم .فنعت أحدهم - 


مهاجما الادب القديم عند العرب 
وقال ان شعر الاقدمين شعر مناسبات 
وان أصحاب القصيدة الحديثة 
0 لا يتدنون لكتابة الشعر ولا يتدنون 
5 الى متوى المتنبى والشريف الرضى 
ا وأبى تمام وأبى نواس وغيرهم من 
ا أئمة الفن والشعر -٠‏ وقد النى الدكتور 
3 يوسف عر الدين محاضرة قيمة عن 
-* | الشهر الحر وفق فيها أيما توفيق 
”0 ووافقه الصواب - ولكن اليلاء قد عم 
من هذا الشعر السخيف التافه حتي لا 
تكاد تقرأ منشورة من جريدة او 
مجلة أو غيرها حتى تفجع بقصيدة 

“)000 من قصائد الشعر الحر. 


ٍ 5 وكان من دوافع ردى على الاستاذ 
٠ ..‏ محمد عبد الله مليبارى انه شمر عن 
5 ساعديه وسحح للاستاذ أبى ريشة 

1 ابياتا من الوجهة اللفوية ى 
00 ( ابو ريثة ) الى جانب انه علم من 


0 اعلام ألفن والشعر ضليع في اللقة 
العربية شلاعة تفوق ما يزعمه لنفسه 
الاستاذة محمد عيد الله ملييارى - 
والمصاب الجلل ان الاستاذ محيد 
عبد الله مليبارى يقرأ نصا مقلوطا 
نشرته صفحة الثقافة ياحدى الجرائه 
السعودية ويصحح لأبى ريفة كأن 
أبا ريشة مسؤول عن جهل المليبارى 
بالقصيدة رغم مرور تسعة اعوام 
535 على الناء أبى ريشة للقصيدة امام 
الحقل الذى أقامه المرحوم الملك خالد 
35-5 بن عيد المزيز ورغم نشرها عشرات 
7 المرات ‏ على صفحات الجرائد 
السعودية وغيرها 
0 ومن أمثلة تجنى الملييارى على 
أبى ريشة قول الملييارى في الحلقة 
الثانية التى كان عتوانها : ( يعض 
شعر ابى ريشة حديقة ( خضروات ) 
ن الا (زهور): | أما قول أبى ريخة 
١‏ الشعر الذي لا يقهم فهى يعلى به 
0 حتيا الشعر الحديثك يكل أحجتاسه 
ك الشعرية ) ويعلق يعد ذلك على بيتين 
ذشرا مقلوطين والتص المقلوط هو : 
وكم مشى الموت في دربى واأوسعشي 
مجال خطوبى لكان الموت يفثاتى 
ويعلق المليبارئ : ( وأوسعئى 
مجال خطوبى -- مادا يقصد أب 
ريشة بهذه العبارة ٠‏ ولتحاول فهمه 
بتعليل كلمات العيارة ( اوسعني ) 
'..هغم) أوسع ووسم ‏ بتشديد السين المهملة ٠‏ 
ا الشىء صيره وأسها ٠‏ مجال خطوبي 
.0 والخطوب جمع خطب وهو لامر صغر 
2 3 او عظم وفي التنزيل الحكيم ؛::فما 
الخطبكم ايها المرسلون ٠‏ لكان الموت 
به.. “ينثاني واللام في لكان لام ايتداء 
وهى ألتى تتصل بالعقل المقترن ب 
قد ) كقنولك + لقد غمضش الشعر ولا 
يمكئنا أن تجعل متها أى اللام لام 
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تأكيد او موطئة لقم ولا لام جواب 
ل ا 00 

ولا أريد أيها القارىء ان اسرد لك 
ما قاله بعد ذلك ولكنى أريد ان اذكر 
للقارىء النص الصحيح الذى قاله 
أبو ريغة والذى لم تفطن له صفحة 
ثقافة : 
وكم مشى الموت في دربى واوسع ى 

مجال خطوى أكان الموت يخشانيى 

ماذا ميقول المليبارى بعد ان 
عرف النص الذى يبعد تماما عن 
النص الذى استغله ليعرف القارىء انه 
يعرف في اللغة العربية الافعال 
والامياء والحروف 

وينتقل الى البيت المفلوط الآخر : 


أيام أمليت ابراد الصسيا ويدى 
على خامى ومهر القيد ميساتيى 


ثم يعلق عليه تعليقات هى أشبه 
بهذيان محموم مع أن النص الصحيح 
هو, 


آيام أبليت ابرام الصبا ويدى 
على حسامى ومهرى قيد ميدانى 


غريب أن يوصم صاحب الصواب 
يالخطأ ويدعى الجاهل معرفته 
يالصواب - 

ان شعر أبى ريشة لاا يعجب 
الاستاذ محمد غيد الله مليبارى 
وأتمنى . ما دمت قد علمت أن 
الاستاذ المليبارىي يحب قراءة الشعر 
الحر . أن يكون قد قرأ القصيدة التى 
نشرت في نفس العدد من جريدة 
الندوة القراء للاستاذ محمد القهد 
العيى ١‏ ليت شعرى ماذا سيقولك 
الملييارى عن ذلك الشف الذى كتيه 
الاستاذ محمد الفهد العيى تحت 
عتوان نريفا - ان الاستاذ محمد 
الفهد العيسيى لو ألقف ألف قصيدة من 
طراز تزيفه الذى سكبه على جريدة 
الندوة فلن يال منى لقب شاعر فهو 
نيس يشاعر بل رجل يتمنى ان يكون 
شاعرا وما أكثر من احبوا الشعر من 
جاتب واحد على حد تعبير أخى 
وصديقى احمد شريف الزفاعى - ائى 
استغرب كيف استطاع محمد الفهد 
العيسى : اقناع ( تهامة ) بأن تتشر له 
ذلك الديوان الذئ يحوى أى شىم 
موى الشعر والذى نشرته مع الامقب 
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35 
© عمر أبو ريكة © 


القراءة ) ؟! 


© الوضوح هو الفضيلة المحمودة في 
تنشر ( تهامة ) مثل هذه الدواوين ؟ 


05006 ك‎ ٠ 
تحت عتوان ( الابحار في ليل‎ 
الشجن ) - وقد قرأت ذلك الديوان‎ 
وان كان لكاتب هذه السطور من‎ 
نصيحة للامتاذ محيد الفهد العيى‎ 
فهى أن يترك النظم فما هو بقاعر‎ 
٠ ولن يكون‎ 
وقد وعدت القارىء الكريم في‎ 
الحلقة السابقة ان اتناول في هذه‎ 
الحلقة _قضية_الغموض والوضوج في‎ 


© حسين عرب © 


© حسين عرب كان موفقا في وصفهللشعر الح بأنه ( هراءلا يستحق 


الاماليب الادبية ٠‏ وقيل ان اخوض فيٍ 
موضوعى أحب ان يشاركنى القارىء 
الكريم في الاستماع الى رأى أديب 
عظيم مطبوع واسع الثقافة وان كان 
مقلا في شعره ألا وهو الامتاذ الكبير 
حسين عرب فقد أجرى 'الصديق 
فاروق صالح باسلامة حوارا ادبيا 
ماتعا مع الاستاذ حسين عرب وكان 
من ممن الامسثلة التى وجهها صديقى 


الاستاذ فاروق السؤال التالى : ( كثر 
القيل والقال عن الشعر الحر فمن 


مؤيد ومعارض ٠‏ ما رأيك استاذ 
حسين في هذه القضية ) .- فآأجاب 
الاستاذ حين عرب : ( هناك شعر 


فقط وهناك نثر ققط ولا يمكن 
الجمع بين الحالتين ٠‏ والشعر الحر او 
المرسل او المنثور او قصيدة النثر كل 
هذه الحالات تدخل في باب النثر اذا 





الموقف الادبى بالكاريكاتير © 


مكل 


المحاف وتسو برالصوم ... وفرشى الديبااجه 


(عن جريدة ( الرياض ) الغراء ) 











النص الادبى 2. والهجوم عليه مرفوض 





كانت جيدة ولا يمكن ان تكون شعرا 
اطلاقا اما اذا كانت هراء ومعميات 
فلا تتحق مجرد القراءة ) 

أما قضية الفموض التى يثيرها 
الان بجانب القصيدة الحديثة فهي 
قضية أخطر فتحتها يندس تحت لواء 
الادب الرفيع أناس ما كان لهم ان 
يبلغوا ذلك المكان لولا الادعاء يأن 
وراء الفاظهم الجوفاء فلسفة عظيمة ٠‏ 
ويدعى هؤلاء ان الوضوح مدموم بل 
ان الادب الواضح ليس آدبا وعلى 
ذلك قان قصصة الحرب واللام 
لتولتوى ليست أدبا وشعر بوشكين 
ليس أدبا - وما أنتجته قريحة 
المتنبى والمعرى والشريف الرطى 
والبحترى وابو نواس كله ليس أديا ٠‏ 
مع ان الوضوح هو الفضيلة المحمودة 
في النص الادبى - أنا لت هد الادب 
الرمزى فكثير من انتاج ادباء العرب 
كان رمزيا فكتاب كليلة ودمنة لآبى 
المقفع من الادب الرمزى الرفيع 
وكذلك الديك في كتاب ( الحيوان ) 
للاديب الغنان الجاحظ واجزاء كثيرة 
من رسالة الغقران أفكار رمزية - 
وكثير من مرحيات الاستاذ توفيق 
الحكيم كاللطان الجائر ومشكلة 
الحكم وغيرها رمزية ٠‏ 
ولكن هناك فرقا بين ان تكون الفكرة 
رمزية تحتاج الى دقة من القارىيء 
لفهمها وبين ان تكون فاقدة لأى 
معنى حتى يأتى رجل يدعى ات مشلا 
اللون الازرق يعكس هلامية نظرة 
المجتمع وان الشجرة هى رمز الصمود 
الانسانيى امام الاحباط وان ألناقة 
موجودة في الشعر العربى القديم لان 
الانشي كانت مكان قداسة علد 
المجتمع الجاهلى كما يدعى الدكتور 
مصطفى تاصف - وترى القارىء يقرأ 
قصائد من أدب الفيوش فلا يخرج 
يأى معنى موى ان الكاتب ليس لديه 
ما يقوله ٠.‏ وقد بالغوا في الغموض 
حتى قام هذا الرجل المختل الشعور 
المسسى بادوئيس يكتابة قصائد ابياتها 
تحتوى على مجسسات هندسية 
مضحكة ٠.‏ وكثير من الشياب الان 
يفتقدون الموهية يكتيون كلاما 
لا يفهيه القارىء ولا ينهمه كاتيه ٠‏ 
وهذه قضية تتدعى في رأيى ان 
يكون اللقاد الحقيقيون متواجدين 
في الساحة الادبية - 


وبأواصل الرده علي الاستاذة 
الملييارى في السلقة القادمة + 
د + طاهر تونسى 









ولجنة نشر مخطوطات تواريخ السرمين 
قبل ان تتوقف هذم اللجان عن 
الاستمرار في العمل 

© شارك ضمن وفد وزارة المعارف في رامز 
الدورة الثقافية التامعة للجامعة العربية الهياة 
الملعقدة في ملة إمكداه 


-- وأقاسيصس أخرى وله من الكدب 
للنفر ( من اوراقي )ارؤْوس 
أقلاه ٠)‏ قمائد منلية ).. وغيرها 





نزار 

©ه الشاعر الكبير «نزار قبائى ٠‏ 
موجود الآن في لشدن -- يعدما غادر 
بيروت وفي تفهامى كبير مما الت اليه 
الحالة في الوطن الصغير -- 

موته المشحون بعاطنة لا تلشب 
أصبح متهدجا لان كل الاصسوات - كيا 
يقول ‏ اعترتها بحة الحزن .. 

وعن الكلام على الشعر والحداثة 
يقول ١‏ ان العبارة قد افرغت من 
محتواها وجلدت على ايدى تجار الكلام 
و اقبيتهم 5 

اما عن النقد فيقول ١‏ انه سقط في 
ايدى المافيات الثقافية وادهياء التقويم 
والنقد منهم براء ا 

ويعلن نزار تلهفه الى الاقلام النطيفة 
التى تطلع من نفيات غير ملوثه اا 

اقامة نرار في لندن لن تطول اكثر من 
شهر ‏ كما يقول - وسيعود بعدها الى 





© تزار قياني © 


بيروت ١‏ الجرح الذى أدمته .- واميح 
0 منه ( .. بيروت التى تقرأه بنهه 

تعيش على ايقاعاته التى تراوح بين 
ا والغضب - بين العطر المخملى 
واتقوة الكبيرة ٠‏ !! 














© © الخط الاول : 


-. اذا كلت محررا أو كنت تود ان تكون كذلك .. واذا كنت تبحث عن 
بريق الشيرة في عالم غير عالمك , وتربة غير تربتك فعليك ( بالادب ) فهو 
يوفر لك الشهرة المريعة لمجرد ان تجتهد لترى الئاس انك محرر أدبي .. أما 
ما يتعلق بالخلفية الثقافية فلا تعبأ بها . فالثقافة القديمة التراثية كتب 
صفراء غير ملائمة للعصر ولن تكلف نفسك بالطبع معرفتها أو حتى معرفة 
عناوينهيا . ولا الاقتراب من اجوائها --. يكفى ان تردد انها صفراء .. لت 
مرددا ؟/ا وذلك وحده منقذ لك من التورط في فهمها لو حاولت , لان ذهدك 
غير قادر على استيعابها وهضمها ٠.‏ اقبع ضمن ( ديكورك | المنسق بالتفاهة 
والضحالة والجيل . وردد في عجز واضح : انها كتب مفراء !! 
.. أما الثافة فهى الاخرى تبدو مطنية لو حاولت اقتحام ساحتها .- وأنت 
تدرك انك في الاصل غريب على هذا العالم . ماقط عليه . فاكتف من هذه 
الشقافة بما تتلقغه من الافواه التى تشعر انها تملك ( رؤية جديدة | في الادب 
-- وردد ٠.‏ ردد ( فالموشة | في الادب اليوم ( الترديد ) بلا وعى -. والترديد 
هو المتارة العي تشفى خواءك 0 لسر الثقالي لديك .- واذا مألك 
سائل الى متى ستستمر في هذه اللعبة ٠.‏ تجب -. استبر فقل فليس في 
ساحة الادب من يثمر يجيلك ٠‏ 5 ع السوم ساحة مشاعة لمن اراد 
الصول والجول فيها -- وأنت جربت الصول والجول ضمن ( ديكورك | الملمق 
بالتفاهة والضحالة والجهل .. ألا تخشى على هذا الديكور المنمق بالتفاهة 
والضحالة والجيل ٠٠‏ ألا تخشى ان تهشمه اعاصير الايام القادمة فتظهر للملا 
عاريا على حقيقتك المخجلة " سؤال ريما يوقظ عنصر ( الحياء ) في نفسك 
فتقلع عن لعبتك المكشوفة لا 
© © الخط الثانى 


( فلان مبدع ) -. كلمة تطلق اليوم بسهولة ويسر وعير قناة 
مزاجية من اليعض على بعض اعمال الناشئة . وكان ( الابداع ) عملية بسيطلة 
ومرحلة أولية بدائية يصلها الناشىء فيا كتابته | الأول قصة يكتبها او 
مجموعة أنصص يقنتحم بها الاحة الادبية ريما سادها نوع من المحاولة 
والتخيط ٠.‏ ان العملية النقدية تبدو في يد البعض وكأنها سغة ( كرم ) يمح 
من يشا تقب ( الابداع ) . وينعم عليه يومام المبدع كل ذلك دون تحليل للعمل 
او نفاذ لنيجة لجهل ميق به بالطيع - 

- أن لفل ( مبدع ) الذى يوزعه البعض في كلمات مبترة مرددة على من 
سمع آن غيره أطلقه من قبل لظ فنفاض . فماذا تركنا للعمالقة من 
القتاتين ممن تمرموا يالعيل الادبى ردحا من الزمن من القاب .. اذا ملحا 
الناشيء لقب مبدع ؟؟ -- ان العملية لتبدو مضحكة الى درجة الالم حين ترق 
أن معفلم موزعى هنذا اللقب هم من المرددين الذين استسالوا الى ( صدى ) لا 
يقال يلا تمحيص ولا شخصية - 

- محى يشعر المرء بقيمة نفه -. ويترك القوس لباريها ؛ ٠‏ متى نتعلم 
رحم الله امرأ عرف قدر نفمه -- متى يتعلم القعلاه في الادب ٠٠‏ ان صلية 
القوط واضحة جلية لا قعتاج الى مصباح ( ديوجين ) للكشف عنها ٠٠‏ أيها 
العابشون ‏ في غير ما معرقة بالحرف ‏ السقوط على الحقيقة في النهاية 
سيكون مرا مؤلا ا 


© وقفة: 





- انبعة طفملية على حافة الادب ماءها استطالة بعض الاشجار نحو 


الضيام . أفرزت وهى في عتتها قطرات حقد -- غمر الظلام المكان - 
وامتطالت الاشجار كالعادة نحو الضياء . وبقيت النبتة تعانى من العتمة 
وانكار التربة لها لا 


هم مخاض افكاك .. 


والناية الامهام ولك بقد. كبا فى الركة التارننية لثقافة بلاده ٠‏ 


هاتن القيمنات اهو ما بنشّدة الكاتب فى ذأى 
لامع هدا ان ايند فينا فكرية أخرق اما 
الشاعر . اما الفان الأديب د 
اما يشداك دائما المطلب انا 
المكرى عن طريق ل 
التامعين الأدية  .‏ اكثر امن المطلب الفكترق 
والعلسى الماش عل طريق الدلالات التحربدية 

للألعاظ . 
فالكحانب افادفا يعى ان تأفى مقرلاته 
تعربدبة . واصحة نشل النككرة من عايابا الى 
دض التارنيء ماشرذ . أما الكاتب العنات . 1 
الشاغم تتأ مفولانه . عورا يبا لمارسات سدسية 
:5 كب اا ..هديان محاعم.. 










المذاهب. الأدية 


8 03-0 الكنناية الادية النى تتطلت 
لمايسة عفلية مسكة تمعرقة عد تمدودة للغافات 





الأدبية . وحيها اقول معرقة ‏ ل 
ان على الككائب ى الأعمال الشدية . ان لالتحمد 


فى ماحة تقاقيذ حددذ الأفق . بل عليد ان يرتاد 
كل أفانى المعرقة الاسابذ لأند هو الذى يقدم 
لشارخ . الأعمال الأدبة ٠‏ الفكرية مبا 


والعية . وأقعد بالتكرية ما اطلحا على 
نميتها الكتانات الأدبة الفكرية وبالفية 
الاعمال الادية التى قايس توح من السو 
العاطفى . وقرة الخيال . والعاعم وحتى الأعمال 


المكرية ذات الممارسات العقلية . ومما القد 
لالحرف با كيل" اد ل 


الأادا كانت فى 
رهى تركيز القارىء . 
فالاستاذ محمد حسين زيدان ليست له اعمال 
فنية .. كالشعر . او القصة , ولكتة كاتب أدب 
لى موصيعاته الفكرية . له اسلوبه الأدنى المميز 
بالحسيات . وكذلك الأستاد مد الجاسر . كلل 
اعماله بوث علمية . وفكرية . ولكن له اسلونه 
الأدنى الممتاز. إذن ‏ فأن الكتابة الأدية فى 
شقيها . الفكرى والعاطفى فن وموهبة . وقدرة 
تعبيرية سامية , 

هذه مقدمة . لعمل أدلى تقدى . كتمد مذ 
وقت ليس بقربب وم بفبض في نصره . وجدته 
اثناء تنظم اوراق المعتة فى نفس اليدم الذى 
قرأت فيه كلام عما كدح فى دراساتقى التى تنشرها 
٠‏ الندوة + فى ملحقها التغاقى بعبران ٠١‏ شعرتنا 





المعاصر فى الميزان.. . كلامأ كتبه الاسعاذ 
الدكتور طاهر تونسى وبعنوان ٠.‏ جناية الملييارى 
على الشعر العرنى . .. هذا العنوان ضخم وكير 


جدا . يعكس للقارى طبعة عقلة الدكترر 
الترنسبى كاتب ذلك الكلام .. هذا العنوان يعده 
لنا ايضا حدود ثقافة هذد العقلية . 

كيف ؟ .. هذا هو اول كلمة تقعز الى لسان 
القايىه او الى حافة وعيه عندما يقرأ قول 
الآنف . ذلك لان الوعى الانسانى دائما ينضل 
ان يمد الحلول امامه جاهزة فى كل قضية من 
قعاياه الفكاية . او العلمية ام العملية اى 
الاجتياعية . لذلك فان عليه ان يصطحينى فى 
هذه الرحلة التحليلية لعنوان 0 العبسى 
٠‏ جحاية المليبارى على الشعر العر 

راذا كان القراء ٠.‏ 
قرأتها هن كلام الدكتور طاهر الترنسى . فائيم 
لاناك قد قرأوا أسباب المفاحأة الازبعة التى 
فوجىء ا الأول تطرق لموضوع الشعر اخر , 
والثانى اند قأ لي كر ,ا يجدى ١‏ مرة تطرقت 
لموصو ع الشعر . وثالت اسباب مفاحاته ارتب 
نقله بالتص الذى أكتبه وهر : . اما ثالت اساب 
اللفاحأة فهو الى كنت أحهل جهل الرجل بالشعر 
وم اكن اعلم اند حل لالفقد فى فهم الشعر وان 








قيم الشعر 
ذهن القارقء . لاا تعتلينا مدى فقامة دكار 


. اردت بد تعمبق هده العاية فى 


مدرس فى الجامعة للأماليب العربية الدكتور 
طاهر التونسى .. وكلحة فقاعة قال ببا ابن سيد 


اما رابع اماب مفاجأتة هو ها اساق 
« بمحوفى ا على الى ريش . 

ولاشلك ايضا انهم قروا قبل : ..اما ان لان 
يريد فتنط المعركة لذاتها فليعلم انه يعارب رجلا من 
اناس جلد لى القتال صير عند اللاء لو مارعهم 
لرضى من الغنيمة بالازاب» وهذا الكلام لى عودة 
اليه . واحسب اتى قلت شيئاً في احدى حلقاق 
التقدبة عنه 

لاشك ان القارىء قرأ كل هذا ان كان من 
المتابعين هذا لمجال ولا اريد فى مقالى هذا أن ارد 
على الدتعور طاهر التونسى . لاننى افضل أن أقرا 
كل ماوعد بالكتابه عه فى هلد الخلقة التى 
اقلفنا منبا ماقرأناه أنغا . ولكنى ابيد تمقالى هذا 
أن اقف بالقارىء عند حدرة العنران لتكقئفي 
عن نفسية اللدكتور التونى . وبالتالى عن ثقاففه 
« الدكتورية» ب اذا ضح هذا العير ب 

كنت قد قرأت هنذا شهور عن الدكتور 
العنسى فى جريدة عكحاظ لكانب شاب واع ابعه 
« محمد الطيب. قولا مغاده ان من مزايا الدكور 
التوننى جيه لقراءة اسه فى الحف . حتى ولو 
جاء . فى زاوية صغيرة . لذلك تبدق اشبع هذا 
الحب فى الدكتور طاهر التونسى يذكر اسه . حتى 
لى بعض البارات الت يمكنى ان اشير فيا اليه 
بضمير الغائب . او بكلمة « رجل أو الرجل»م 
التى استعملها للأشارة الى فى كلامه # عفرا 
فى كلام الدكتور طاهر التونسى الآنف ذكره . 






قروا الشلقة الأولن الى ' 


وومةه وأميه , 


عن عَدَّء هتاهدة الدوائولاقتصادية (تضم تبي 


٠.‏ حتايذ الملبارى على الشعر العرنى » عنوان 
يتوحى منه قارله ان الملباررى جان على الشعر 
العرنى كله . ماهى هده الحناية ؟' هي تطرقه 
لوصر اخ الشعر الح . وهجرمة غل الى ريشه . 
كاد الأدت العرنى كله هو .. الشعر الخر ٠.‏ وابو 
ريشه . 

2 اقل لكم ان العوان .. 
ووضع عنران متل هذا على موص ع لاتفل ال 
خانيا من جوانت الشعر العرى ‏ 
خض شاعرا واحدا اس آلاف الشعراء العرب 
القدامي واغغدتين فيه دلالة عى مبالغات تكمن 
جذورها اق بشمية واضع العوات . النفسية التى 
تمعل من الحبة قية .6 يقل الل العامى , 
انتى لا أتجبى سبذا التخلير على الدكتور طاهر 
التونسى . وائما الجانية عقدته النعسية . هذه 
العقدة تتجلى فى مالعته حتى فى قراءة اسه 
مشورا وله ى زاوية مهملة لى اى صحيفة من 
الصحف < وتتجلى فى مقاطعته او مخاصسته 
لجريدة عكاط التى عقت على صيات سيفه 
الحشبى التى تراقها موضيعا نشر فيا كرد على 
الانتاذ محمد الطيب . بتلكيه يرف 2 , 
التى تسبق امه . 

ألم يلاحظ القارىء مخاصمته جريدة عكاط إن 
هذه الغاصية واضحة فى الخلقة الأول سن كلامه 
الذى نر تحت عدوان رحتاية الملبيارى على الشعر 


صخم ركبير جدا ى, 


١‏ نوا 
ا 


العرنى) إند م يذكر اسم الجريدة التى نشرت بعض 
شعر الى ريشه ٠.‏ نشرأ غير مصحح من الأخطاء . 
أتعرفون م م يذكر اسمها لان نشر اسم . عكاظ.. 
فى جريدة ١‏ الندوة ,. يعبرها مفخرة تماما .. 
كا مفخرة التى تعجل هن نشر اسمه ل الى جريدة 
فهو رعفرا, فالدكتور طاهر التونسى . يعجب عنبا 
هذه المفخرة بعدم ذكر اسنها فى كلاه المنشور 
«“عقدة مالعة. اليس كذلك ؟ 

ويمكنا ان نتعرف على هذه العقدة من بعض 
عبارات كلامه النشور تحت عنوان » جناية 
الببارتى على الشعر العرنى» كتلك العارة التى 
وضعت تنبا خطأ وهى قوله : ( لايينه ى فهم 
الشعر ‏ ر الفقه الفهم والفهم هو العنه ) وكأنه 
اراد ان يقول اتنى لا افهم فى فهم الشعر ٠.‏ ارأيقم 
اصماعة هذا اير . انه ارد ان ييالع حت لى 

٠‏ باشكار تعير لاتستسيغه السليقه العربية 

الاصيلة وكدلك نط تطل علينا هذه العقدة من قله : 
«فليعلم انه يعارب جلا من اناس جلد فى التتال 
ضير عند اللشاء لوصارعهم لرضى اص العيمة 
بالاياب مكذا يعتبر المعارك الادبية قتالا حينا . 
ومصارعة حينا احبر . وعلى من يريد ال يدخل فى 
معركة اديية عليه ان يكون مقائلا حلداً , 
ومصارا .. ملبا ارأيم الى أى حد تتحكم فيه 
٠.‏ عّدة المبالغد.. انه يتصور كاتب النقد عبعرة بن 
سداد حينا ٠‏ وحينا. اشر #طول أطلسن» 
او يتصور ان الثلم الذى الى يده من يماح 
مصارعى الدبران مستوردا من انبانيا 

انتى اعلن هنا على مشهد من القراء - اننى 
لست عحرة ولا .«طولى اطلس» ولا أملك سيق 
خشيا. ولارخ مصارعة ثيران وليس عندى 
امعداد لدخور إن معارك من هذا التوع لاتعود ناى 
نفع الى الى القارىء وليس فيا أى اثاء لنقافسا 
الفكرية والادية .. وعليه ان يعتبرى متبزماً .. 


5 وان كان هناك ثم مبدالية للفائز فى مثل هذه 
المعارك بالميوف اخخفية فان الدكور طاهر 








ال وبرطونا 


طاه الي سي .. معفم بقارة سمه ودف امو ريف 


الكاتب الأدبي حينا يكتب ينشد قمتين م الأولى ان يمع امام من يقدم 
ما استغاده من تهرباته وقراءاته . وما اضافه الى ثقافته العامة . 







عرة المبالنة 


التونسى أحق بها من أتى اديب اخر فى بلادنا 
مهما كانت قديته الاديية عل شرط ان لاتمتع 
ولو بقدر ضيل من عقدة البالغة . 

اما عن ثتقافة الدكتور طاهر التونسى فيحددها 
عتواند «جناية الملسارى على الشعر العرق» كيف 
لاتعددها العنوان ؟ فقوله الشعر العربى مجني ع به 
من قبل الملسازى لتطرقه موضوع الشعر الخرا. 
تخد لنا انه لم يقرأ شيئا ئما طرق عن الشعر الجر . 
وئما قيل عنه الا اذا اعببر تطرق جناية ومافيل عن 
الشعر وما ألف ‏ بم الالف وتشديد اللام 
المكسورة فيد جريمة وهذا مالم ينوه فى كلامه 
اللنشور 0 

وأطن ان الدكور التونبى . يقرأ ايضا ‏ 
يكتب أغنى بها القراءة البعيدة عن الأستيعاب . 
وهو ظن تسلل الى تفسى من قوله : أوخالت 
كاتب هذه السطور الرأى فى نقاط م يفصح عنبا) 
مشيرا به الى ماقلئه عن رأيه ى عدم فائدة الدوائر 
الاحتائية .. وانتى اذ اعيد نشر النعى الذى قلي 
اتنا اعيده ليعرف الدكور التونسى اننى افمحت 
فى قولى عما اخالفد فيه وهو نطرئه الى عدم 
جدوى الدوائر الاحصائية واليكم النص منقرله 
من العدد رقم 9685 , العادر من هذه 
اخريدة يوم الاحد الثامن من ذى القعدة قلت : 
«ولست مع الدكتور التونسى فيسا قاله عن عدم 
فائدة الدوائر الاحصائية لسبب واحد هو ان 
المسيزات التركيبية التى تشككل اكير جزه فى 
اججمال ان لم تحسب بدقة رياضية ترقف الاحساس 
به ددج ى عتاهات محافرةق) 5 

هل يريد افصاحاً اكثر من هذا. أو 
الاستيعاب المضطرب ؟! لد قلت رأبى فيما 
أخالقه فيه ثم عللت مخالفتى بتعليل با اعبيرة 
هذياناً ايضا ٠‏ انه عفيا ‏ ان الدكتور طاهر 
التونسى كا يبدو لى فيه شيء من تببيمات العباقرة 
ففى سطر مكون من سبع كلمات تجتذبه التبيمة 
الى أحضانها فكور ماليس فى حاجة الى تكراره . 
واليكم مثالا من هذا التكرار البليد من الحلقة 
الازلى لكلافه المعدون ٠‏ جاية المليارى على الشعر 
العرنى + يقول غفر الله لى وله وللمسلمين : 
روف عام الأدب أدباء تخلف اقدارهم ومواهيهم 
فمنبم غبوم عالية مضيثة قل من يصل الى مستواهم 
الرفيع الأ القلائل ) 

أرأيتم تكرار كلمة رقل) و ر قلائل) ١‏ قل من 
يتل الى مستواهم الا القلاتل) 

اننى لمت ممن يتصيد الاختطاء اللغوية لان 
اخنطا كل أنواع الخطأ لالم منه احد غير الالبياء 
وما أتيت بعبارته هذه هنا لاظهر خطأ لغوها واثما 
اتيت بها لأدلل عل التبريعة العبقرية فى هذه 
العبارة . التى تشاكل التهريمة العقرية فى قراءة 
النص الذى خالقت به رأيه رغم انتى افصحت 
فيه كل اسباب مخالقتى له . فى تصن علمى . 
أضيف اليه نصأً اخر لعالم اسلامى فذ من علمائنا 
الاقطاب نقله الينا الدكتور قاد سركين الذى 
نال جائزة الك فيصل العامية قائلا : 
جاء ‏ يشي الي جاير بن حيان ‏ ريما كان اكثر 
من آمن بان عامنا الفيزيالى والروجى ميس على 
قانون وياضى وكان يمن بان كل المرجودات فى 
العالم وافعاها قابلة للقياس بالعدد . ركان يقول : 
ان استطعنا ان نعلل نخواص الأشياء عددياً فاتنا 
نكون قد أرسيئا وعلى هذا الاناس يكرن مدأ 
القياسية للاشياء اى مبدأ ميزان المتمية الرياضية 
للاشياء فى العالم وهذا المدأ يين النطام المعقرل 
للاشياء وانسجامه وهو يظهر فى كل شيء من 
جهة 8 أنه المدلول الاساسى امجرد للعالم من جهة 
أخرى .. اخ ) 

تقلت هذا النص من محاضرة نشرت فى 
الكتتاب الأول الذى أصدرته اللجنه الثقافية 
العامة بجامعة ام القرى عام 14050 
7 ) محاضة القاها اللاكتور سركين . (انظر 
ص ب ؟!١‏ ب من الكتاب) فهل لدى الدكور 
طاهر التونسى اعتراض على قولى بانتى للست معه 
فيما قاله عن عدم فائدة الدوائر الاحصائية .. 
ارجو أن يكون اعتراضه مدعماً بافكار مرضوعية 
وعلمية لا بأفكار قنالية ومصارعة .. ورجال هذا 
اليه يأل من منطلق تطلعى الى .. الالسغادة من 
الآراء الموضوعية الناضجة , 


أنه 


«وهذا 








«شعرنا المعاصر فى الميزانت» 
الالسيو ع القادم 


من الاصدا ارات الجديدة فى جال المككتيات والمعلومات . صدر كنا 
لكب بلاهور .0 باكستان تحت عنوان « المكتبات الال 
«تاعأء50 وسأمماء 40 دأ وعموطنًا عتسرعلمعق . 


ب والرصة 





اعلن مكتب التربية العرن لدول الخليج عن منح جائزة لاقضل كناب فى الاداب 
والتربية ولأفصل كتاب فى العلوه و نتكوليبيا زاو لاحن بحث منشور أو للانعاج الكلى 
للستقده دوك اشتراط التقدم كنات معينع وذللك بالتروط الاتية 











اسان تكون الادة العلمية او الادية ام التربوية تلكتاب متعلقة منطقة اخليج العري 
"دان ان تكدين المادة المقدمة ليل اجائئة مكتوبة باللغة العربية . 
؟ اسم المؤلف من اساء المطلفة . 








امادة المندمة لير اخائزة منشورة مند فترة لاتزيد عن “نس سنوات هن 
تار ل هذا الأعلان , 

الاتبوز ان تكون الادة القدمة نبل الجائزة قد تالت تقديرا أديا اوعلمبا او ماديا قبل 
التقدم بها ليل الجائزة ,المقعيد بالتغدير الادنى هو نيل حائزة ئيس من مكوناتها المكافاة 
المالية وبالتقدير العلمى كين 2 الزة قد سبق الخدم ما واجاتا لبح 
صاحبا درجة علسية كالماجستير الذكموراق نادي المادى نيل المادة القدمة لتيل اجائزة 


جائزة من عناصيها المكافاة المالية, 













5س تجوز ادا كان قد حعل ف انادة المقدمة يز إجائزة تغبير جمهرى فى طعة تالية 
للطبعة التى بالت نوا مس انراج التغدير سالئمة الذكر اذ يده صاحببا بالطبعة الجديدة 
لنيل حائزة د يده معيا . لاغراض القارئة النى عبرا لجنة الاختهار» نسخة 
من الطبعة القدية 
- جوز التفدم لنيل الجائزة مطريقة فردية او بترشيح من الجامعات والراكز العلعية أو 
من الوزارات واغيئات الحكومية الاخرى العية بالبحث ١‏ العلمي او بالنبتنة الادبية والفكرية 
ف الدول الأعضاء . 
+ - لايقبل الترشيح من المنطمات وافيعات والاحزاب السياسية , 
5 يمح الكتب ١‏ الفائرى كر من ايالين جائزة مالية مقدايها ٠٠٠رهه‏ 1 ريال 
سعودى را مبح الجائرة . 

تقرم بتحكم الانتاج اج اللقدم ليل الجبائزة حجان من ن كبار الامائذة اتحتعمن 3ل 
موضوتاته يعين اعضاءها اللدير العام لكب التربية العرى لدول اليج . 







ع اشر موعد للدم ليا ل اخائرة حوايوم " من فى الحجة 5 ١80‏ ها ل المواقق 
م 


١37‏ - ترسل اتير 






ن نسح امن الكتاب المقدم ليل اجائزة مصحيبة يبان تفصيل عن 
العار ارخ العلمى والوطيعى السسقد 5 باس مدير عام 4 ب الخريية العرق لدول الخليج - 
محل ٠‏ نب ه56 الرياض 0186 المملكة العرية العودية . 





ب جديد عن مؤمسة القادرية 
ديمية الى مجتمع نامي » 

والمؤلف هو الدكتور نذير 
اند الالستاذ المساعد بقسم 
المكتبات ولمعلومات بكلية 
الاداب والعلوم 
جامعة الملك عبدالعزير بجدة . 
والدكتور نذير امد ولد فى 
لاهور بباكستان ‏ تخرج من 
جامعة البتجاب ثم اكمل دبلوما 
فى الدراسات العليا فى المكتيات 
بخوق ثم حصل على دبلوم 
الدراسات العليا من معهد 
هانشسعر باتجلترا . ثم حصل 


الدكوراه فى 


مم ولقد عمل الدكتور 
نذير أحد فى جامعة الملك 
فيصل بالدمام وى كلية ساوث 
ورث لعدن وفى مكتبات مديئة 
استون العامة وى كلية 
الدراسات الشرقية والأفريقية فى 
جامعة لندن كأمين مكبة . 
وقد عصل فى جامعة الملك 
عبدالعزيز بجدة كأسعاذ مساعد 
منذ فبراير 18م 
والكتاب عبارة عن مراجعة 
شاملة لحجم وكفاءة الخدمات 
التى تقدمها المككتبة الاكاديية 
فى الباكستان ٠‏ فهو يعطى 
القارىء تحليل جيد لمستوى هذه 
الخدمات فى مكتبات الجامعات 
والكليات والمعاهد الفنية 


نظراً را لقلة عدد الموظفين او عدم 


 ةيناسنالا‎ 






ادر حت د #دركية ني جوع نام 


0000 
لد 
عدا صالح العيسى | 
لت -دميت ا 


توفر الجالخ المالية اللازمة او 
الكتب والمواد الاخرى او عدم 
توفر المانى الصالحة للمكتبات 
الاكاديية . 0 عاج المؤلف 
اموراً كثبرة من : 
عدم توفر 55 الترويد 
والشراء والكعب والدوريات . 
عدم وجود برامج للتعاون بين 


المكتيات الاكادهية فى 
الباكستان وعدم وجود يراعج 
تعلم استخدام المكنبات. 
الاكاديمية مساواة العاملين فى 
المكتبات الاكادهية فى 


الباكستان بزملاتهم اعضاء 
هيئة التدريس والمدرسين 
الهدف الرئيسي من هذا 
الكتاب م يقول مؤلفه فى 
المقدمة هو تزويد القارىء 
بوصف متكامل بالتحليل معرفة 
الاسباب الرئيسية فى ضعف 
وتأخر الخدمات وتطورها ل 


الكتبات الاكادهية إلى 
الباكستان والككتاب هزود 
بجداول ويانات احماية 
ورسرمات تزيد من قيمته 
العلمية . 


والكتاب يمكن ان يكون ٠‏ 
منيداً لكل قارىء ولكنه كتب 
بوجه خاص لامياء المكسبات 5 
المدرسين ٠‏ رجال التعلم 
وطلاب المكتبات والمعليمات 


؟ 
2 .جولنا قصيدتك «٠‏ حافظ 





ا ا 0 1 


ع الأخ سفير بن رشيد ب 


لمحب بك كاتبا وشاضا 


.وسيلقى انتاجل: 


وقد 


واعدا 5 





:العحايا جديرة به 


دك 


علنة و 


نت الاي لصفحة 
والجاممسات ) 
٠‏ اما موضوعك عن 










1 ”. خالد شجان 
0 7 ا مشررة 
| الفد: قات قصعك 





١‏ القصيرة «٠‏ بائعة التفاح» 
اكثر 
الشك ف كل مرة اعيد “كوبا 


' القراعة يانبا 


م مق 
م "- 


وخامرن ' 


٠:‏ قبنة خصرصا وان البطلة 
| سيا “وريد. واتكة 
* الذئ أدارت فيه “ احداثها 
| .دية تبعد عن «برشلونةم 
إ 
ل 


.(السبوقع .. . 
بد لانت 


والثقافة . 


(حيرق . خب 


جيل وفيا معانى شغرية تدم 
اعن ٠‏ لوج واستعداد طيتب 





الاقلام» 0 ىًَ ل 


هذا. اللون .: 
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0 ققد فاتت 


اها كانت 
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«النسدوة» الأحد 78 ذي القعدة ١4١8‏ ه 


1 1 الع 0 
| دعاعءم | حكمة 
١‏ 
| 
ا 





ل 


سبحب 0 






| © الذهب اغلى من الكتب 
١‏ سعرا +٠‏ لكن الكتب اغلى 
ا 
ا 


٠ قيمة‎ 


تكون لى ريا -- وكفاني 
فخرا ان اكون لك عبدا 
انت لى أحبا «احب 


إ عباده » فوفقنى 4ض 


ما م لظ سات سا 


١ 
| يارب كفاني عزا ان‎ 
ا‎ 
١ 
| 








عصام فتأ طيب القلب يحب دائما مساعدة 








ك الاخرين بالاضافة الى حيه لوالديه واطاعته لهما كتبها ابو ايمن 
© كذلك يحب اخوته ويعطف عليهم ياعتباره الاخ مك ل يت 
0 الاكير لهم ٠‏ على خطأ ايتها الاخت .. فاطرقت اخته رأسها 


قال الاول للبخيل : تصور ان 
سعر الخروف اصبح بخمسين 
ريالا ٠‏ 

البخيل ١‏ اين ذلك ٠‏ 

قال الاول : اقول لك تصور ! 


ب طليت اليه والدته ذات يوم ان يبقى في وقالت انك على حق .. انلى فعلاً لم انتيه الى 
: المنزل بجوار اخوته لانها ترغب في حضور حفل الدور الذى تقوم به والدتنا ٠.‏ اننا فعالا على خطأً 
: مقام بالحى المجاور لحيهم .. فأطاع امر: والدته ترى مالنا ولاننظر الى ماعلينا .. ان واجينا ان 

١‏ . وبقى بجانب اخوته دون أن يظير لها اى تأفف ' نحدد يومأ كاملاً من ايام الاسبوع ونجعله عطلة 
من بقاءه بالمنزل وعدم الخروج الى الحى لمزاولة , لوالدتنا :. نجعلها في ذلك اليوم لاتعمل أى عمل 
أمر لعبه مع زملاؤه من ابناء الحى . .٠‏ اننا تقوم بالعمل كاملاً ونتركها ترتاح ليتجده 











خالد على هوساوى 
جلس عصام بجانب اخوته واخذ يقص عليهم |] نشاطها وتشعر باتنا فعلاً نقدر عملها هذا -. ان ات 
5 7 : : مكة المكرمة 
القصيص المسلية ٠-‏ وكان يحاول بهذا العمل ان ججزاء الوالدين لعملهما اجره عند الله وحده .٠‏ 
يجعل الوقت يمر عليه وعلى اخوته دون ملل || اذنا مهما عملنا من عمل على ان نوقفى لهما 
حتى تعود والدته ٠‏ حقوقهما علينا فلن نرد لهما الا القليل .. اننا 5 
وفي هذا الاثناء قالت اخته الصفرى لعصام |] نعرف المتاعب والصعاب التى يتحملها الوالد 2 
ايجوز ياعصام ان تذهب والدتى الى الحفل |] والوالدة .. ائنا جميعا مقدرين دورهما -- واد © الضوء © 
وتتركنا هتا -- انها تذهب لتتسلى ونحن هنا || كل واحد من اخوة واخوات عصام تعدد متاعب 8 2 8 
١ 8 1 : 0‏ يقك الذ 
نجلس بمقردنا .« وقال لها عصام :. كيف تقولين || والدتهم في سبيل توفير الراحة لهم .. وفي هذا | © العين» و 












هذا القول ووالدتنا تجلس في الدار اكشر مئا .. || الاثناء عادت الوالدة الى الدار وسمعت جرء من 

2 انها تعمل طوال النهار في تنظيف الدار وإعداد الاحاديث المتبادلة بين اولادها وبناتها فسرها 
٠:‏ الطعامم وغسل ملايسنا وتحن نذهب يوميا الى تعبيرهم عنها وعن والدهم فدخلت عليهم وقبلت 

.| المدرسة ونتسلى مع زملاء الدراسة في كل فسحة أ©رؤسهم شاكرة لهم احساسهم وحبهم لها ولوالدهم 
اما هى فانها تعمل يوميأ وتبقى في الدار وقالت ان حديثكم هذا هو من سمات بر الوالدين 
بيفردها .. قماذا حصل لو انها خرجت في وما ارجوه منكم الاستمرار على العرقان 
الاسبيوع مرة -. اننا جميعا تقدر دور والدتنا بالجميل واننى ادعى لكم جميعا بالتوفيق في 


واهتمامها المتواصل في توفير مطالبنا .- افك حياتكم.. 


يبتسم لك في حال رضاك 
وغضبك وحليك وجهلك 
وصوابك ‏ ليس ممن 
يفتبط بمودته أو يوثق 
بصداقته لانه لاا يصلح ان 
يكون مرآتك التى تكشف 
نك عن نفك بتصدقك 
عن زينك وشينك 
وحلوك ومرك وفو امأ 
جاهل متهور في ميوله 
واهوائه فلا يرى غير 
مايريد ان يرى نفه لا 
كما يجب ان تراه واما 
منافق مخادع علم ان 
هواك في الصمت عن 
عيوبك وتحرير الزيول 
عليها فجاراك فيما تريد 
لييلغ مايريده ٠‏ 


الهام على ذاكر 
مكة المكرمة 


| © حسنا اسعد سخاختى © فهد سليمان مكى © محمد سعد صالخ الجوهرى 




















































احبائى اصدقاء الروضة بنين وبنات : ابراهيم على العثيبين ‏ هتان هلال حجازى وهيثم هلال 
٠تلقينا‏ منكم رمائل عديدة عن حل المناسبة الدينية التى تتكون حجازى ‏ وبندر على العثيمين ‏ هانى هلال حجازى - نسرين 
أحرقها من (2 ) احرف والمنشورة يتاريخ 14.4/4/54ه وعلى عبدالحى ملا ١ ٠‏ 
الرغم من الرمائل الكثيرة الا اثه لم يوفق في حل هذه المسابقة || من الرياض : حسام الحوتان ‏ وفادى فكرى سيد ٠‏ 
سوى عدد قليل جدا -٠‏ من خميس مشيط : علاء عبدالرحمن ياغى ٠‏ 
والحل هو « عيد الفطر » والذين توصلوا الى الحل الصحيح 








وبعد اجراء القرعة فاز يجائزة الصفحة المخصصة لهذه 

المايقة الابنة عبير محمد منقل من مكة المكرمة وجائزتها 
: مجموعة قصص للاطفال ‏ تهانينا للابئة عبير وتمنياتنا لمن لم 

جيل :ابو النتعوة د وماد قات ا 0 ا يحالفهم الحظ الفوز في المسابقات القادمة ٠‏ 2 ' 

1 1 ف وو ع كن ا ملاحظة : المطلوب من ولى امر القائرة عبير محمد منقل 

ا 2 2 مراجعة ادارة التحرير لاستلام الجائزة ٠‏ 





هم 
من مكة المكرمة ‏ محمد احمد يوسف تركستانى - عبدالله 






















أمى ٠.‏ امى 





امى يابسمة الحياة 
ويانور طريقى المضيء ٠‏ 
انت الصدر الحئون .. انت 
الحياة المضيثة ٠.‏ اننى لم 
اوفك حقك بهذه الكلمات 
انت قدمت لى الكثير .. 
انت مدرمة ٠٠‏ انت اساس 
في يناء الجيل ٠.‏ هذه 
كلماتى ‏ عرفان ‏ لك 
بالجميل -. اننى انتظر 
منك الدعاع -- انئلى 
انتظر منك الرضاء ٠٠‏ ان 
الجنة تحت اقدام الامهات 
فلك من الله الجزاء - 


































هذه الرسمة بعث بها الصديق محيد على ميد الشهرق 3 





0 0 -.- 35 00 
© احبائى اصدقاء الروضة بنين وبنات : 
الحدائق العامة التى اقامتها الدولة ووفرت فيها عدد من المراجيح والتسليات هى من اجلكم .. 
فحافظوا على موجودات الحدائق من الزراعة ومن الالعاب التى وفرتها الدولة لكم .. أمل ان 
تسمعوا هذا الكلام وتعملوا يه ٠‏ 















رضيه معاذ صالح 
مكة المكرمة 





































©»المدريبتة وقاة اشهر 
ل كاتبة امريكية 
مدينة الرسوا 

صلى الله عليه لادب الاطقال 
وسلم وفيها 

مجدة ١‏ وفيها 






© نيويورك 2 توفيت 


3 0 تية الامريكية «ايليئ 
© هذه رسية حلوة بس صاحبها ما ارسل لنا اسمه © على التقوى الكاتية لامريكية «ايلين 








راسكين ٠‏ كاتية ٠٠‏ ادب 





ويها قير 
























الاطفال الشهيرة ٠‏ 
لل لل ل ل مم الرسول صلوات وقد حصلت ايلين في 
١ 3‏ صد بق : ١‏ 9 عام 1478 على مبدالية 
2 تعب موسادفاأ | للتعارة ا 0 
بها ١‏ 57 تعارف 5 ش عن كتابها اللعبة الغريبة 
اك م,_خالد على ا الاسم : تركى على صدقه ا لجان موسي | الذى اعتبره النقاد افضل 
00 ْ 0 | ياسم.” ١‏ 9 م كتاب للاطقال في ذلك 
3 ب © ماهو الشىيء الذى يخترق ه شىء اذا اخذت مثه صار أ العير: ة ستوات ١‏ إفة - العام ٠.‏ 
.18 الزجاج دون ان يكره 4 + ٠‏ كبيرا واذا تركته بقى كما هو ]أ الهواية: القراءة والمراسلة أ وللكاتبة ٠١‏ كتابا 
١ 0 :‏ | العنوان : مكة المكرمة - ١‏ شهيرا للاطفال بيع منهم 
© اختان ' لا ترى الواحدة اذا لم تعرف الحل فائظره مدرسة الملك. فيصل || حوالى مليون نسخة ٠‏ 
منهما الاخرى ‏ 0202000007 في مكان آغر من الصفحة ٠‏ النموذجية الابتدائية ا 











© يعلن محمد مناحي مشرع البقمي عن 
فقد لوحة ميارة داتسون ونيت م م رقم 
.55 نقل العودية مادرة من جده 
يرجي ممن يعثر عليها أن يسليها الى 
مرور جده ٠‏ : 
© يعلن على , 
موسي عرين عن " 
نقد جواز | سقر 
رقم 6كد” تاريخ 
تذلفمقف سادر 
من الخرطوم ٠‏ 
يرجى من يعثر عليه أن يسلمه الى 
السفاوة الودائية - 
© يعلن منعم حسين 
شاه عن فقد جوارٌ 
سقر ركم لماك 
تاريخ لشفيين 
صادر من القارة 
الباكتانية يسقط ا 
يرحجى مين يعثر عليه ان يسليه الى 
الغارة الباكستانية يجده 
© يعلن كوتا ولي محمد أبراقيم عن فقد 
ارخصة قيادة خصوصي رقم 5581597 سلة 
+1 ها صادرة من جده يرجي ممن 
يعثر عليها أن يتلمها الى مرور حدم 
© يعلن منظور احمد محمد عن فد 
دفتر اقامة رقم ممواش 5‏ تاريخ 
14/115 ها صادرة من مكة المكرمة 
يرجى اممن يعثر عليها أن يسلمها الى 
جوازات مكة المكرمة ٠‏ 
© يعلن احبد بجاش ردمان عن ققد 
جواز اسفر رقم +4249 تاريخ 
#«ممابعيةا صادر من جده ‏ وعن فد 
دفتر اقامة رقم 17/1١‏ تاريخ 
2٠٠‏ صادرة من جده يرجي مبن 
يعشر عليها أن يلمها الى القنصلية 
اليمنية بجده . وجوازات جده ٠‏ 
© يعلن السيد جوده السيد سيف التصر 
عن فقد دفتر اقامة رقم الامكد تاريخ 
ك1 مادر من مكة المكرمة يرجي 
ممن يعشر عليه أن يلمه الى جوازات 
مكة المكرمة ٠‏ 
© تعلن معوده فاطمه عن فقد جوال 
سفر رقم 'اثلاه؟ تاريخ 5١‏ اغمسطس مهدا 
صادر من كراتشي يرجى مسن يعشر 
عليه ان يسلمه الى المغارة الباكستانية 
بجدمه ٠‏ 
© تعلن أدارة الاحوال المدنية بمكة 
المكرمة انه تقدم لها المدعو شهاب الدين 
بن منير الدين الهندي الحامل لحفيظة 
النفوس رقم مدامم وتاريخ والد/..ةا 
سجل مكة المكرمة طاليا اضافة اسم جده 
أمير الدين بحيث يكون الاسم الكامل 
بحفيظة نفوسه مستقبلا يعدا الاضافة 
شهاب الدين بن مني الدين بن أمير 
الدين الهندي ٠‏ 
فين له معارنة على ذلك عليه 
مراجعة هذه الادارة خلال شهر من 
تاريخ نشر هذا الاعلان والله الموفق - 
© تعلن أدارة الاحوال المدنية بمكة 
المكرمة انه تقدم لها المدعو على سعد 
القرني الحامل لحفيظة النقوس رقم 
4 وتاريخ 505/كعم سجل مكة طاليا 
اضافة جده بحيث يكون الاسم بالكامل 
بحفيظة نقومه متقيلا بعد الاضاقة 
التعديل على سعد محمد القرئي قمن له 
معارضة على ذلك عليه مراجعة هده 
الادارة خلال شهر من تاريخ نشر 
الاعلان والله الموفق ٠‏ 
لا تعلن ادارة الاحوال المدنية بمكة المكرمة انه 
تقدم ها المدعو عبدالله ميروك محمد الحامل 
لحفيظة اللنفوس رقم 5١٠١55‏ وتاريخ 
اه سجل مكة المكرمة طاليا لقيه 
المولد بيث يكون الام الكامل يحفيظة نفوسه 
مستقبلا بعد الاضافة عبدالله بن مبروك بن محمد 
المولد فمن له معارضة على ذلك عليه مراجعة هذه 
الادارة خلال شهر من تاريخ تشر الاعلان والله 
اموق ., 








© تعلن المعكية الشرعية بالمساتى للعيوم 
أن المواطن / سعيد بن مصبعب الجديعيس 
تقدم اليها بطلبه اثبات تملكه لكامل 
ألدار ارضا وبتاء الكاثته بئحلة الرفائم 
بالملح الناسية المحائى المقتملة على 
صاكن 2 لغقليه بمثافعها الشرعيه 
المحدوده كالاتى ٠‏ - 
شرقا  ,‏ المجد الجامع بطول الضلع ."م 
غربا : شارع بطول الضلع كم 
كمالا ؛ ‏ شارع يطول الضلع -> م 
جنوبا : شارع بطول الضلع ١م‏ 

وطللب حجة الاستحكام بدلك فكل من 
له معارضه يتقدم الى المحكبة في مدة 
شبر واذًا من تاريخ نشره واذا أمضي 
الغبر ولم يعارض احد في ذلك يجرى 
اللازم ٠+‏ 

© تعلن المحكمة الشرعية يصامطه بانه 
تقدم لها المواطئه زهراء احمد راشد 
طالبه مك امتحكام لها ولاولادها ورثة 
حسن احيد كتيبه على دارهم الكنية 
الواقعة بصامطه الآتى طول اضلاعها 
وحدودها ل 
الضلع الثمالى وطوله 10١1م‏ ويسدم 
مصلح على مباركى ٠‏ الضلع الجتوبي 
وطوله ١6‏ م ويحده فاطمة محيد مرحي 
واولادها ٠‏ الضلع الغربى وطوله “ايلام 
ويحده شارع بعرض 4.00 - الضلع 
الشرقى وطوله ١0.ه‏ م ويحده فادى احيد 
ااحمد شعبي والمساحة الاجمالية ِ 
18؟1 متر مربعاً - فمن له معارضة 
فعليه مراجعة المحكمة الشرعية في خلال 
مدة اقصاها شيرأ من تاريخ نشره والله 
الموفق ٠‏ 

© تعلن المحكية الشرعية بثقيف انه 
تقدم اليها المدعر 7 على محمد عاطي 
الفققي قائلا انه كان من الساري في ملك 
والدى محمد وتحت تصيرفه كامل الارض 
الزراعية الواقعة في ترعة ثقيف والمسماه 
قطعة القهيب وعرضانها العثرى وحدودها 
ومساحتيا كالتالى : 
. يحدها شرقا الفضاء وطول ضلعه ٠7١‏ 


يحدها غربا ملك ورثة شاكر الحكير 
وطول ضلعه ١؟‏ مر ٠‏ 
يحدها كمالا العضاء وطول ضلعه ٠8١‏ م 
يحدها جنوبا طريق الجهرة وطول 
متلعه 57١‏ متر - 

وقد توفي والدى وترك المحدود 
لورثته المتحصر ارثه الشرعى فيهم وهم 
ابتاءه انا المنهي على وعطية وعاطي 
ونوره وحمده ودخيله وزوجته عايده 
الباقية في عصيته وعقد نكاحه الى حين 
وفاته لا وارث له غير من ذكر - 

فمن له معارضة فليتقدم الى محكبة 
ثقيف خلال شهرين من تاريخ نشره 

والله الموفق ٠٠‏ 


١‏ تعلن ادارة الاحوال المدنية بمكة المكرمة انه 
تقدمت لا المدعوه خضرة نت سالم الخامل 
لمفيظة تفرس زوجها امتولي رقم ٠١805‏ وتاريع 
1ه سجل مكة المكرمة طالبة 
اضافة اسم جدها دخيل الله ولقيها الطويرق بحيث 
يكرن الانسم الكامل بحفيظة نفوسه مستقبلا بعد 
الاضافة خضره بنت سالم بن دخيل الله الطويرق 
.. فمن له معارضة على ذلك عليه مراجعة هذه 
الادارة خلال شهر من تاريخ نشر الاعلان والله 
الموفق . 

© تقدم الى ادارة الاحوال المدئية في مكة 
المكرمة المواطن محمد حميد اللهيبي 
الحربى مقيدا أن دفتر حفيظة نفوسه 
رقم 6؟ة وتاريخ ؟/5/؛ه؟١‏ مسجل مكة 
المكرمة قد ققد مله يرجي همن يعثر 
عليه ان يسلمه لادارة الاحوال المدنية في 
مكة المكرمة او اقرب ادارة احوال مدنية 
- لان حيازة هذه الحفيظة أو اخفائها او 
العبث بمدوناتها او استممالها من قيل 
غير ماحيها يعد مخالفة يعاقب عليها 
النظام . 


اعلان مناقصة رقم 5 


© تعلن المديرية العامة لسلاح الحدوه عن رغيتها في طرح مناقصة تأمين لوازم 
دتجهيزات عسكرية ببوجب الشروط والمواصفات التى يمكن الحصول عليها من ادارة 
المناقصات والعقود بهذه المديرية بعد تسديد مبلغ ( ..د ) ريال لصندوق المديرية 


بالادارة المالية مقايل للنسخة الواحم - 


فعلى الادة الراغبين في هدم المناقمة تقديم عطائهم داخل ظرف مختوم بالشميع 


الاحمر مستوفيا للا يلي : 
5 


عليه اسم المناقصة ورقمها - 


يعدون الظرف ياسم المديرية العامة لسلاح الحدود + ادارة المناقصات والمقود ويكتب 


؟"- يرفق بالعطاء مورة من كبادة تسديد الزكاة والدخل وصورة من الاشتراك بالفرفة 


التجارية ساريتي المقعول ٠.‏ 


*- يرفق بالعطاء صورة من الجل التجاري - 


- يجب ان يكون العطاء باللقة العربية ٠‏ 


د - تقديم ضمان بنكى بواقع ( ١‏ بالمائة من كامل قيمة العطاء ساري المفعول لمدة الشهر 


من تاريخ تقديم العطاء ٠‏ 


١‏ يجب أن يكون المتقدم ملتزما التزاما تاما بنصوص نظام تأمين مشتريات الحكومة 


ولائحته التسفيذية والتعليبات المكيلة له ٠‏ 


كل عطام يرد غير مستوفي للا ذكر سوف يستبعد ولن يلتفت اليها+ 

وآخر موعد لتقديم البطاء فى الساعة الواحدة من يوم السبت 14.1/15/80 ه الموافق 
؟؟ سبتمبر 1484 م وستفتح المظاريف في تمام الساعة التاسعة من مباح اليوم التالى 
بمينس المدايرية بالرياض - واى عطاء يرد بعد الوقت المحدد لتقديم المطاءات سوف 


بطبق بعته نظام تأمين مشعري 


يات العكومة ٠.‏ واللّه الموفق . 


اعلان 


تعلن وزارة البرق والبريد والهاتف زديوان الوزارة بالرياض عن عملية تظيف معهد الاتصالات 
بجدة والرياض وتوفير الندمات الانية تحت رقم )١5٠82/ 915٠4 ١١١‏ والتى تحدد ها الساعة 
العاشة من عباح يوم السبت 55 س١1‏ 144 ه للموافق 54 الا 16/824 م كأخر 
موعد لفتح العطاءات وفتح المظاريف بديوان عام الوزارة بالرياض ‏ 

فعلى من يرغب الاشترالد فى هذه المافسة ان يتقدم بطلب شاء نسخة الشروط والمواصفات 





الخاصة بالخافة مقابل تسديد القيمة وقددرها 8٠ ٠(‏ ريال وذللك بالادارة المالية قسم الناقصات 
بديوان الوزارة بالرياض خلال اوقات الدوام الريعي . 


اعلان 


© تعن وزارة الوق والبريد راغائف «ديوات الوزارة بالرياض) عن طرح عملية خدمات الميانة 
والتشغيل. والحراسة والنظافة والكاضريا وتأمين لياه لمبنى الوزارة با معذر بالخافسة العامة تحت رقم 
4-1 146/140 ه وقد تحدد يوم التحد > /ء. 4 كه اللواقق كالم /1مة؟ 
م كأخر. موعد لقول العطاءات وفتح المظاريف الساعة العابشرة صباحا بديوان الوزارة بالرياض ‏ 

وهذه الحافسة مقسورة على الشركات والمزسسات السعودية التخمعة ف هنا امجال . 

فعلى من يرغب الاشمراك فى هذه المنافسة ان يقدم يطلب لثراء نسخة الشروط والمرامفات 
الخاصة بالمافسة مقابل سداد القيمة وقادرها رء )0٠ ٠‏ خمسة الاف ريال وذلك بالادارة المالية قسم 
'داقمات خلال اوقات الدوام الرعى . 





م «الندوة» 


اعلان 


ير الديوان العام للخدمة المدنية بالرياض ان يعلن من رغبته في طرح عملية صيانة 
ونظافة المبنى الرئيي للديوان في متافسة عامة فعلى المومات المتخصصة والمصدفة 
3 مسال الصيانة والنظافة التى ترغب الاشتراك في المنافسة التقدم بطلب للديوان ياسم 
عدير عام الشثون الادارية والمالية يطلب فيه الحصول على نسخة من الشروط 
والموامنات مقايل دفع مبلغ وقدره ( ٠١‏ ) ريال مع العلم انها لا تعاد للجية الحكومية 
ومن مق المشترى الاستفاظ يها مع ملاحظة ما يلي ٠‏ 
١‏ يبدأ بمع النسخ اعتيارا مئ يوم السبث الموافق 1600/10/28 ه ويستمر حتى نهاية 
دوام الاربعاء المواقق >1:5/15ا هاء 

18 آخر موعد لتقديم العطاءات يوم السبث الموائق ااي ل ١‏ 
> فح المظاريف يتم يوم الاحد السوافق 15751 باناد هاء 
1 يلاحظ عند تقديم العطاء ان يكون داخل ظرف مشتوم بالشمع الاحمر مصسوبا بيا 
يلي :- 

أ شهادة تعنيف في مجال المانة والنظافة والتشفيل ٠‏ 

ب - بيان بالاعمال انتى قامت يها المؤسسة في مال العمل في السهات الصكومية 
رشيادة - 

جد منمان بنكى بنسية :4١(‏ ) من قيمة العطاء السنوى مارى المفعول لمدة ثلاثة اشهر 

5 شهادة تديد الركاة والدخل مع صورة من السجل التجاري والاشتراك في الغرفة 
التجارية ٠‏ 

إيقدم العطاء في ظرف مختوم ياسم مدير عام الشنون الادارية والمالية بالديوان يكتب 
عليه منافسة صيانة ونظافة المبنى الرئيسي بالرياض ٠‏ يسلم لادارة الخدمات المكتبة ٠‏ 

والله الموفق - 


اعلان 


0 تعلن اداية تعلم البدات بالمدينة الحورة عن طرح عملية نظافة وصيانة المبالى الستأجرة وعددها 
88 عبني فى منافسة عامة للعام الدراسى 4 ١40 8/ ١4+‏ له فعل عن يرب الدخول فى هذه 
الخافسة مراجعة ادارة تعلم البنات بالمدينة المنورة شعبة انخاسبة للحصيل على نسكة من الشروط 
والواصفات الخاصة بذلك مانا .. ومن ثم تقديم العرض داخل ظرف مخعوع بالشمع الاجر معنوظا 
باسم مدير تعلم البنات بمنطقة المدينة موضحا عليه العملية وذلك خلال مدة اقماها نينية هوام 
بوع الثلاثاء الموافق ٠؟‏ ذو الحجة 4+ 94 ه وموعد فدح المظايف اليوم العالى بمقر الادارة الساعة 
العاشرة صباحا وثيب ان يشمل العطاء على مايل : 
١س‏ نسخة من السجل التجارى 
؟ ل نسخة من تسديد الزكاة والدخخل سابية المفعول : 
ضمان بنكى بنسية 13 من قهمة العطاء ويكون سارى المفعول كدة ايعة شهور ‏ * 
4 شهادة الانتساب للغرفة التجاهة سارية المفعول 
© ارفاق شهادة تصيف ف ممال اعمال النظافة والصيانة ساوة المفعول . 

اعلات 

تعلن القوات الجوية الملكية السعودية : 
١‏ اسم المناقصة : تأمين اعاشة افراد قاعدة المللك خالد البوية بالجنوبية . 
* - قيمة المواصفات ر 6٠٠١‏ , ريال . 
م اسم الجهة المعلنة : قيادة القوات الجوية ‏ شارع المطار القديم ‏ شعبة المناقصات . 
4 اخر مود لتقديم العطاءات وفبح المظاريف الساعة العاشرة بالتوقيت الزوالى من صباح يوم 
السبت الموافق 18494١519197‏ هاء. 
“ته ل الضمان البدائي ١‏ / 


اعلان مناقصات وكالة الحرس الوطني 
بالمنطقة الغربية 


© اسم المناقصة ؛ انشاء لواء معدل بالفرقة الأولى بالطائف ورقمها ١100/0/١"‏ ها وقيمة 
التسخة “.عه ) ريال واخر موعد لتقديم المطاء 11062016750 ها وموعد فتح المظاريف 
له ء 

© امم المناقصة ؛ انشاء مستومف طبي نموذج ( ج ) بالسديئة المنورة ورقمها 
4.5/4 ها وقيمة النخة ر سد ) ريال واشر موعد لتقديم العطاء ؟5/؟١‏ 1غااها 
وموعد فتح المظاريف 1100/1551 ها ء : 

© اسم المناقمة  :‏ تسوير اراضي المدينة الطبية ١‏ المتشفى ) بأم السلم وصيادين 
الرماية ببصرة ورقمها ١4.2/4/14‏ ها وقيية اللسخة ( عسل | ريال واخر مسوعد لتقديم 
العطاء 11.4/15750 ه وموعد فتح المطاريف 1146215052 هاء 

فعلى الراغبين الدخول في هذه المناقصات مراجعة وكالة الحرس الوطلي بالمنطقة 
الغربية ( ادارة المناقمات ) مصطحبيل معهم : 
٠‏ صورة المسجل التجاري ٠‏ 
شهادة الزكاة والدخل سارية المقعول ٠‏ 
> شهادة اشتراك في الفرفة التجارية سارية المفعول ٠‏ 
4 سابقة خبرة ٠‏ 
قيمة الللغة . 


اعلان 


© تسن ادارة اوقاف ومصاجد الطائف عن طرح عملية تسوير مصلى العيد بالمريفق 
بالطائف بيني الحارث بالمنئاقمة العامة ويرجي ممن يرب الدشول في هذه المناقصة 
التقدم لادارة اوقاف وماجد الطائف للحصول على ئنخة من الشروط والمواسفات الممدة 
لذلك مقايل .> ريال للنسخة الواحدة طبقا لنظام تأمين مشتروات الحكومة وتلقيذ 
مشروعاتها واعمالها - على ان تقدم العطاءات في شرف مختوم بالشمع الاحمر واخر موعد 
لتقديم المطاءات يوم الاحد الموافق 1:54:د-!ا ه وموعد فتح المظاريف في اليوم التالى 
مباشرة الاعة العاشرة صباحا علما بان مدة تنفيذ العملية شية اشهر - 

والله الموفق - 


اعسلاتث 


نعلن ركالة الوزارة لتنون الازقاف للمرة الاولى بالنافعة العامة رعبتها في طرح عملية تأمين 
مكيزت الصوت الميينة على جداول الكميات والتى يمكن الحصول علييا نظير مبلغ ر ١٠٠؟‏ ) ريال 
لا غير للسحة الواحدة من الوكالة بالرياض وعلى السادة الراعبين الدحول في هذه المناقعة انام 
الشروط الاتية  :‏ 
١‏ ل تقدجر تأمين مؤقت بما يوازني ١‏ .' عل قيمة العطاء المقدم مهم ويجدد تلقايا ولا تقبل النقرد 
والشيكات او حطابات منيسات الصدافة . 
" م ارفاق صورة شهادة الزكاة والدخل ‏ صورة شهادة الاشتراك في الغرفة التحابية . صورة 
السجل التجاري . وجميعها محددة لعاية عام 18404 ١81.80‏ ها. 
" ل للوزارة اق ي تهزنة العملية وتُففيص او زيادة الكميات والغاء بعمها اذا دعت الاجة 
لذلك درت ابداء الإسبات . 
غ ل ترسل العطاءات وجميع الوثائق مختومة بالشمع الاحمر بفتم صاحب العطاء على العنوان الالى 
ذكره ( الرياض لس وزارة احج والاوقاف ‏ و كالة الارقاف ل مصود دامسه سعادة وكيل الوزارة 
الماعد لشتون الاوقاف , وتسلم لسكرتير جنة المناقمات ويك عل الظرف مناقصة تأمين 
عكبرات الصرت . 
ه هس تقدم العينات اللازمة مع العطاء وتعتبر من الاساسيات ف العطاء لفحصها مي قل اغصين 
بالرزارة ولا يجوز المطالبة تقيمتها ف حالة وقوع اى تلف عليها ننبحة الفحص رالتشعيل والعجارب - 

تقبل العطاءات حتى اب يوم السبت المرافق ١80815٠.‏ ه وتفتح العطاءات في 
اليوم التالى لي تمام الماعة الحادية عشر زوالى .. وللاعلان جرى شه 

وبالله الترفيق . 


اعلان 


تعلن ادارة تعليّم الينات بالجوف عن طرحها بالمثافسة العامة عملية مناقسة 








نظافة بعس من المبانى والمتخدة كمعاقل دراسية في كل من مدينة سكاكا ودومة 


الجندل وطبرجل كذلك المبئى المتخذ مقرا لمكتب التوجيه التريوي . وميتى 
الوحدة الصحية للبنات بسدينة سكاكا الجميع لمدة العام الدراسي القادم ومؤاره»!؟ 

فعلى من يرغب من الشركات والمؤمسات الوطنية المتخصمة في مجال النظافة 
عليه مراجعة الشؤون المالية بالادارة للحصول على نسخة من الشروط والمواسفات 
ومن ثم التقدم بعروض داخل ظرف مختوم باسم مدير تعليم البنات بالجوف 
موضسا فيه القيبة المقررة شهريا للتظافة خلال المدة من 50/١2/1.؛؟‏ إلى نياية 
دوام يوم 14-171579١‏ شريلة ارفاق الاوراق النظامية التالية ٠‏ 
صسورة من السجل التجاري ٠‏ 
* - صورة من الاشتراك بالغرفة التجارية - 
* - ضمان بنكي ينسبة 28 من قيبة العطاء ويكون سارى المقعول لد لاتقل عن 
ثلاث شهور - 
4 صورة من شهادة تديد الزكاة سارية المفعول ٠‏ 
- شهادة خبرة سايقة في مجال التظافة ٠‏ 
5 صورة من عقود مبرمة مع جهات حكومية في هذا اللجال - 

علما بانه سيتم فتح المظاريف في قمام الاعة العاشرة من صياح يوم 
الاحد الموافق ب0,+ا7-؛! وال الموفق - 


اعسلات 


© بسر الرئامة العامة لرعاية الشباب ‏ ادارة الشؤون النقافية قسم الغنوت للسرحية ان تعلئن غنى 
المسابقة الثانية في التأليف المسرحي للطفل بالشروط اليالية : 

ل المسابقة عامة ذكل من اجنين من كباب المملكة العربية السعودية 

الكسرحية خخاصة بالطفل ومن فصل واحد ويفضل الع بالففة العربية أو اللهجة اغغلية للناسبة 
ريه بر خلانها. 


أ تستمد المادة الفنية للمسرحية من الموضوعات الاسلابية والتجارب التاركلية او الاجهاعية اللي 
تعالج قصايا تيم الطفل كالمنالية والوفاء والشجاعة والاخملاص . ١‏ 
ب ا تكون في قالب تراجيدي او كوميدي او ترجيكوبيدي أو اويريت غنالي , 
أن يكون العمل حدينا ولم يسيقى تقديهمد او انعاجد بأي شكل من الأشكال الفنية . 
لاتقل عدد صفحات المسرحية عن ٠٠١‏ ورقة فولسكاب , ْ 
ترسل العللبات الى الرئاسة العامة لرعاية الشياب ص اه ب 4856 الرمز البريدي ©.! ١١‏ 
الرياض ‏ مسابقة التأليف المسرحي للأطفال الشؤون النقافية قسم اللسرح  .‏ ' 
آخر موعد لاستلام النصوص القدمة نباية شهر صفر ©1540 ها. 

الجبائر : 

؟ ‏ الركز الأول ٠٠‏ ءره 1 وال 

؟ ‏ المركز الثاني .د١١‏ وال 

 *‏ المركز الثانثك ٠ ٠‏ ٠ره‏ ريال 
تعمل حة تحكم من ادباء ومتخصصين في مسرح الطفل . 

تعتبر النصوص الفائزة من حمق الرئاسة العامة لرعاية الشباب ولابعق التصرف بيبا بأي شكل من 
الأشكال الفنية الا باذن "كاي من الرئامة . 

ترسل صورة من حفيظة النفوس لعاحب الائتاج المقدم والله ولي التوليق . 


اعلان عن بدء الدراسات العليا بجامعة الملك فيصل 


0 تعلن جامعة الملك فيعصل عن فح باب القبول في الدرئسات العليا بكلية العمارة والتخطيط في 
مجال التخطيط الخضري والأقليمي والتعصمم الحضري في بداية القصل الأول من العام الدراسي 
القادم ١.2/46‏ ه. 

على الراغبين في التسجيل لدرجة الماجستير في هله التخصصات التقدم الى الكلية علما بأن 
المواد التالية مطلوية : 
السجل الأكاديمي لدرجة البكاليوس 
ملخص للمشاريع والأعمال التي قام بها المتقدم :“ديا وعملها . 
ثلاث رسائل توصية . : 
شرح مقتصر للموضوع الذي يرغب المقدم دراسته وابحث فيه . 


رخزيد من امعلربات وللحصول على اسهارات التسجيل يرجى الانصال بالكلية وقسم الدرامات . . 


العليا) .. كلية العمارة والتخطيط ‏ جامعة الملكث فيصل الدمام 
تليفون : ٠5‏ مهلام 


اعلانت 


0 تعلن الادارة العامة للخدعات الطبية لاقرات المسلحة في طرح ماقصة الأدوية الطبية 
للمستشفيات العسكرة التابعة للخدمات الطبية لعام 4 ١6٠8/1١4٠‏ ه رقم (9) وقد تحدد قيمة 
انسخة الواحدة ببلغ وقدرد عشرة آلاف رء٠٠ر١()‏ هال مع ضمان بكي /١‏ من قيمة 
العطايات . 1 

علما بأن آخر موعد لتقديم العطاعات يوم الاثنين الموافق 1600/1/5 ه وموعد فحح المظاريف 
يوم الثلاثاء المرافق 2/179 1١6٠‏ ه اللاعة التاسعة صباحا . 


اعلان من أمارة منطقة الرياض 


0 تعلن أمارة منطقة الرباض عن رغيتها في اعادة طرح منافسة اعاشة أخوياء الأنارة للمرة الفانية 
فسن لديه الرغبة للدخول فيها التغدم للادارة المالية بالامارة للحصول على نسخة الشروط (المواصفاتٍ 
مقابل دفع مبلغ قدره ماتنين يبال علما بأن آخخر موعد لقبول العروض هر نباية الدوام الريمي من 


يوم السبت ١408/1018‏ وستفتح المظاريف الساعة العاشرة من صباح اليوم الذي يليه والله ولي” 


التوفيق . 
اعلات 


تعلن ادارة تعلم البئات بالاحساء عن رغبتبا في طرح عملية النظافة وصيانة المدارس الحمكيمية 
رعددها ثلاث وسمسين مدرسة (67) في منافسة عامة حسب الشروط والمواصفات الخاصة بهذه 
العملية . 

فعل من يرغب الدخول في هذه العملبة مراجعة الادارة الواقعة عل خط قطر رقم الخدمات) 
لأعيذ الشروط والمواصفات مقابل دفع ملغ ألف ريال ٠٠٠١‏ ومن ثم تقديم عطاته من أصل 
وصورة مرفق به الأرراق التالية : 1 

١س‏ السجل العجاري 

؟ ب الاشتراك في الغرفة العجارية ماربة المفعول . 

؟ ‏ شهادة تسديد الزكاة سارية للفعول . 

4 شهادة تعنيف نظافة وصيانة ٠‏ , 

ها ضمان بنسبة 1/١‏ . 

علما بأن آخر موعد لقبول العطاءات هو يوم الاللين 7ه وسرف تتح 
المظاريف بوم الثلاثاء الموافق 4٠4/15/59‏ 1ه هذا وال الموقق . 


اعسلات 


له تعلن ادارة التعلم بتبوك عن حاجتيا لقطعتي ارض الازلى ام درمان او الإجديدة واللانية بي 
الرويعيات بماحة 0ه ا هه متر مربع لكل قطعة على ان تكرث الأرض مسعوية وبعيدة عن مماري 
السيول وخالية عن العوائق . 

فمن تسوفر للديه قطعة ارض او اكثر بالمساحة الملكورة او مايقاربب من هذه المساحية لي الأحياء 
الموضحة أعلاء عليه التقدم بمعروض مدير تعليم تبوك موضحا به السعر للمتر المربع رقما وكعابة 
بداخل ظرف #تعوم بالشسمع . 

عل ان يرفق بالمعروض صورة من حك الملكية مع كروكي عساحي للأرض العروضة وفقا 
للعك مرضحا به دود والأزعاد والمساحة والشوارع المحيطة علما بأن مدة الاعلان شهر من 
تاريخ نشره . 


اعلان 


0 تعن ادارة اوقاف ومساجد الطائف عن رغيتها في تأجير الدار الكائئة بوادي لغب س# يني سعد 
وذلك بطريق المزايدة العانبة وقد تمدد لاجراء المزايدة الساعة العاشرة من صباح يوم العلاثاء المرافق 
"؟ ذي المجة 1405 ه عل نفس الوقع وعلى من يرسو عليه المزايدة دقع 1/8٠‏ من قيمة المزاد 
فور يسو النايدة عليه علما بأن الدلالة على المستأجر وكل من له رغية الحضور في الموعد لدو 
للمزاد .. والله ولي العرقيق . 


اعلان 
تملن ادارة تعليم البنات بالاحساء عن رغبتها في طرح عملية نظافة 
المدازس المستأجرة بسنطقة الاحساء وعددها ثلاثون مدرسة وذلك في مثافسة عام 
حب الخروط والمواسنات الخاصة بهذه العملية ٠‏ 
فملى من يرغب الدخول في هذه العملية مراجعة الادارة الواقمة 
رقم الخدمات ) لاخذ الشروط والمواصقات مقابل دقع مبلخ 
تم تقديم عطائه من اصل وصورة ومرفق به الاوراق العالية ,' 
السجل التجارى - 
+ _ الاشجراك في الفرقة التجارية مارى المفعول ٠‏ 
+ شهادة تسديد الزكاة مارية المفعول - 
شهادة تصنيف - 
ضشمان بنسية <١‏ - 
علما ان آخر موعد لتقديم العطاءات هو يوم السيت / 
وسوف يكون فدح المظاريف هو يوم الاحد الموافق 20 011 
والله الموفق . 


علي خط قطر 
5-3 ريال ومن 


0 


الأحد و ذي التبعدة .غ١‏ هل 


.© رانم المناقصة +( ) 1 5 

اسم المناقسة ‏ أولا د تامين الاعاغة المطهية للمستشفيات الآكية ' 

-١‏ مستهفى اليمامة بالرياش 

»- مسنتشفى الاطفال بالسليياقية 

قيمة النسخة بالرياض ؛ -.ه ريال 

موعد تقديم وفحح المطاءات الثلاثاء + اناما ف - 4 

الساعة العاشرة صياحا 

ثانيا ‏ نظافة وسيانة : ١‏ 

3 محف 00 ا - قيمة النسخة بالرياش -ه١‏ بالرياض ‏ 

+ مركر التوليد بالناسرية ‏ قيمة النخة بالرياض ٠١‏ 
“. * مركن التوليد بالتسيم ‏ آفيمة النخة --.ه 

ه مركز التوليد بالعليا والسليمانية . قيمة النسخة بالرياض .5 

ه مركز الامراض الصدرية بالرياض . قيمة النسخة -ه 

موعد تقديم وفتح العمزاءات الاريماء 5.4/15754؟ ها 

ثالا ‏ نظافة وصماتة المستوصفات الآتية ٠‏ 

ل منتوصف الدار البيضاء ‏ ؟, مأعرقه ‏ + م المييئه - 6: م الشعرام - 
م الرفايع ‏ الجمش ‏ 1 م البجادية . 1 ما هيت - هام المناغة ‏ 4 م التويم - 
٠:‏ م المزاعمية  ٠١‏ م الارطاية ‏ +1 م الجماجم ‏ ؟ا م عرجاء ‏ 14 م أم الحمام 
16 م متفوحة القديمة - 5اام مصده 

قيمة. النسضة بالرياض لكل .> 

موعد تقديم أوفتح العطاءات السيت 1104/1575 ها 
وابعا ‏ تأمين جهاز تصوير طبقى بالكمبيوتر 

قيمة النسغة بالرياض ..؟ 7 
موعد تقديم وفتع العطاءات الاحد 14-1419754 ه الساعة العاشرة صياسا 

خامسا ‏ تأمين. خدمات الغسيل والتنظيف والكوى لكلا من مستشفى الرياض 
المركزرى وتوابعه 'ومستشقى الولادة والاطفال بالرياض وتوابعه ومستوسفات داشل 
الرياض ومستوصف لين والحاير والدرعية وعرقه 

قيمة النسخة بالرياض --0 ريال 

موعد تقديم وفتح الممناءات الاثنين 1 1 ه الساعة العاشرة صباحا ٠‏ 

شروط المناقصة : 

يجب أن تكون الشركات المتنافمة سعودية بالكامل أو شركات سعودية 
مفتركة مع شركات أجنبية 

*. وجعوب تقديم بيان بسابقية الاعمال في هذا المسال 

تعلن مديرية الشئون الصحية في منطقة الرياض عن طرحها بالمناقعبة العامة 
المبينة بعاليه بموجب الشروط والمواصقات التى يمكن الحصول عليها من قبل 
قسم المناقصات مقابل دفع القيمة المبينة على النسخة الواحدة أمام كل مناقصة ٠.‏ 
فم راغبى الدغول في هذه المناقسات تقديم عطاءاتهم مشفوعة بخطاب ضيان 
ابتدائى بنكى بنسبة 4 من قيمة العطاء الاجمالية سارى المفمول لمدة ثلاث شهور 
وشهادة تسديد الزكاة والدخل سارية المفعول وصورة من السجل التجارى واشتراك 
الغرفة التجازية - 7 

تقدم المطاءات الى قسم المناقصات لمديرية الشئون الصحية في متنطقة الرياض 
في موعد أقساه الماعة العاشرة سباحا بالتوقيث الزوالى من سباح يوم فح 


. العطاءات جسب تقويم أم القرى - 


اعاسلان 


© تعلن الادارة العامة للتخطيط والتدريب عن طرحها بالمنافسة العامة عن 
تأمين أعاشة وذلك بموجب الشروط والمواسفات التى يمكن الحسول عليها من 
آدارة العقود بالرياض تلفون م41 توصيلة ركم مقابل ميلغ وقدره ( --ه ) 
للنسخة الواحدة خمسمالة ريال وقد حدد آخر موعد لقبول العطاءات وفتح 
المظاريف في تمام الساعة الماشرة من يوم السبت إ/انصكا ه الموافق رد /ادةا 
مع ملاحظة ارفاق شهادة الزكاة والدخل والاشتراك بالفرفة التجارية والسجل 
التجارى وضيان بمبلخ مبعون .ألف ريال فقط كامل ولا تقبل الشيكات أو 
الضمانات النقدية أو طلب الحسم من المستخلصات ٠‏ وسيتم فتح المظاريف 
بحضوز المتنافسين أو من ينوب عتهم بموجب توكيل خطى مصدق من الجهات 
المسثولة. والمطاءات المقدمة تكون أصل وصورة وأسعارها مكتوبة بالرقم والكتاب 
بشكل واضح -- وللمعلومية جرى نشره ٠‏ 

اعلان من امارة منطقة الرياض 

رقم المناقسة + المسمي محروقات وغسيل وتشحيم السيارات بالرياض - أآقيمة 
نسخة الشروط والمواصفات .-- آخر موعد لقبول العطاءات السب ١400/1/1‏ 
موعد فتح المظاريف الاحد 076/مؤ1؟ الساعة الماشرة ٠‏ 
رقم المناقصة.ة ‏ المسمى نظافة نلصرى الجلوس المتكى والسكم مح سيانة المكيفات 
ونباتات الزهور ‏ قيمة نسخة الشروط والمواصفغات --؟ - اشر موعد لقبول 
العطاءات الاثئين ١.0/25‏ موعد فتح المظاريف الثلاثاء 4/107ه-0؛ الساعة 
العاهرة ٠‏ 
رقم المناقسية  '‏ المسمى لظالة وصيانة عدد 09> ميلى مسن مبانس الامارات في 
مختالفة - قيمة نسغة القروط والمواصفات  4.-.-‏ آخر موعد تقبول المطلامات 
السيت ١.بارصدة؛ ‏ موعد فتح المظاريف الاحد +1/ه-؟! الساعة العاشرة ٠‏ 


اعلان عن مناقصة 


© تطرح وزارة المواسلات في المناقصة العامة انشاء ورصف مشاريع الطرق التالية 


١‏ ازذواج طريق الطائف / عفيرة بطول ( 6ه ) كم ويقمل انشاء الاتجاه الثاني 
: للطريق ومايلزم لدلك من تقاطع وسياج ٠‏ : 

 "‏ ازدواج طريق المزاحمية دلقان بطول ( 68 ) كم ويفمل أتنقاء الاتجاء الثانى 
للطريق ومايلرم لذلك من تتاطمات وسياج - 

وعلى كل من يرغب الاشتراك في اى من هذه المشاريع من المقاولين السعوديين 
المسلقين في الدرجة الثالثة فما فوق للمشروع الاول والدرجة الثانية فها فقوي 
للمفردع الثالى في مجال الطرق بالنسية للمقاولين السعوديين والثالثة فيا فوق 
بالنسبة للمقاولي الفى سعوديين ان يقدموا الى الوزارة مايثبت قيامهم بتنفيد 
اعمال مبائلة ومن ثم مراجعة ادارة المناقصات والعقود للحصول على الشروط 
والمواصقات الخاسة بذلك نظير دفع مبلغ ( --؟ ) الفى ريال للنسخة الواحدة لكل 
جزم وتقدم المطاءات من صورتين داخل ظرف مختوم بالشسع الاحمر يوضع 
داخل ظرف آخر مغتوم ايضا بالشمع الاحبر وعلى أن يقدم عطام كل جزم لي 
طرف مستقل ومعنونا باسم الوزارة ويكتب على حافته اسم المناقصة المتقدم عنها 
ويجب ان يرفق بالمطاء ضمان ابتدائى بنسبة *١(‏ ) من قيسته يكون سارى 
المفمول لمدة للالة اشهر وصورة فوتوغرافية من كل من السجل التجارى وفهادة 
تسديد انزكاة والدخل سارية المفمول لنهاية عام م٠6اه‏ وشهادة الاشتراك في الفرلة 
ألتجارية والسناعية وقد عدد آخر موعد تقبول المطاءات لهاية الدوام الرسمى 
ليوم السيت ها/ا/ .لاف حسب تقويم أم القرى الموافق 0/11 م وسيتم التبح 
مظاريف العطاءات وفق الآتى : 2 

عطاءات طريق الطائف / عشيرة في تمام الساعة العاشرة من صياح الاحد 
اما رمملا الموافق 1الاايانةا م - 

عطاءات طريق المزاحمية ‏ دلقان تتام الساعة الماشرة من ميا اوور 
تارف اف المواقق مامسايكفةا م + . ضياع يز التي 


اغلان مناقصة 
9 


تملن بلدية الاسياح عن مناقصة تأمين سيارات ومعدات للبلدية للعام المالى 
11-14 وذلك حسب الغروط. والمواسفات آلتي يكن الحصول عليها من 
البلدية مقابل ميلخ وقدرة -0 ريال وتقدم العطاءات الى بلدية الاسياج في 
مظاريف مغاقة ومختومة بالشمع الاحس وبختم الشركة المقدمة للعطاء ويكتب 
على المظاريف بضخط واشح اسم المنااقصة كاملا واسم الشركة المقدعة يرفق بالسطاء 
نان بنكى بقيمة 8د من القيمة الاجمائية للمطاء من احد الينوك المقيولة لدبي 
مؤنة النقد ويكون ١‏ مارئ المفعول: دة ستة اشهر كما يرفق صورة من السجل 
التجارئى وسورة من شهادة الزكاة والدشل ١ ٠‏ 
علد اتقديم' العطاءءات يح الاخذ بحين الاعتبار ملاحطلة جميع مامدر من 
تعليمات وانظمة حكومية عديثة لها اعلاقة بتلفيذ أعمال المناقصة المذكورة ب 
لايكون قد أشي اليها في شروط ومواسفات العقد ٠‏ وقد اتحدد أشي موعد تقيرل 
البطاءات يوم ١00/200‏ الساعة الثانية ظهرأ وفتح المظازيف في تام ال80 
العاخرة من: صياح اليوم اثتالى الموافق ١6475718‏ علما يأن مده التوريد هر 
اعتبارة من تاريخ التزسية - وله الموفق ‏ 200 
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«الندوة » 


الأحد 3 ذي 


١# ٠١# القعدة‎ 
















مبروك . 

' نتيجة طالبات البكالوريوس 
للعام الدرامي 5.7 05/1٠5١ا‏ ها 

شعبة أدبي تخصض : دراسات 

اسلامية ( الدور الثاني ) 

ايبان عبد الله عبد القن عرش المعيوف # 
رقية ابراهيم بن موسى فلاتة ‏ سلووى حسن امد 
ابن عبد الوهاب ‏ طية عبد اللطيف مهجي 
الحرني ‏ فاطمة احمد علي عيمى الهاني ‏ فاطمة 
صا عبد الرمن بن طاهر الخرني ‏ فوؤية محمد 
عيد ادا بن علي مكي الطيفة صالح محمد 
محمود ب هرم سعيد القد سعيد - مريم يوسف 
محمد تكرولي ل منى فحي محمد حسن 
ابو عيشة ل ميمونة ناجي معدي الصبحي 
نورة الشريف الشريف طالم غيث ل ذرى 
بركات البركاني . 


نتيجة طاليات اللكالوريوس 

للعام الدراسي 1١5٠ 5/94 ٠7‏ 5 
شعة أدبي : تخصص : لغة عربية 
« الدور الثاني » 
دولت لالو حكمة الله سناء لالو ولدان 
حكمة الله فايزة زكريا محمد جميل صالح منديلي' 
لطيفة محمد بن عيسى فلاتة - مريم ‏ محمد 
طاهر محمد هراد ميم نادية جيل عبد الله 
جار . 


طاليات ناجحات ومنقولات 
الى الفرقة الثالنة 
أدلي قسم الدراسات 
الأسلامية 
الدور الثاني لعام 1١5٠04/985 ٠7‏ 
مها طاهر بن سليمان هلال منيرة عمر 


شعبة 


مكة المكرمة ‏ سراج عباس حياة : 

اعتمد معالي الرئيس العام لتعلم البنات الشيخ محمد بن عبد الله 
بن عودة يوم أمس نتيجة طالبات البكالوريوس للعام الدراسي 
14١5/9 5 ١“‏ اه لكلية التريية للبنات جمكة المكرمة للدور الثاني "8 
اعدمدت الادارة العامة لكلية التربية للبنات بمكة المكرمة نتيجة | 
الطالبات الناجحات في اختبارات التقل بالكليّة للدور الثاني ويسر 
الندوة أن تزف البشرى للناجحات وتنشر اسماءهن مع تبانينا وألف 


عبد الله فلاتة ل عواطف الشريف حسين 
عبد الله بن جماس ل فوزية زايد بن يدان 
اللهيي الخرني ‏ للى محمد حن علي بن صالح 
مريعاني ‏ خخديجة محيد بن محمد برناوي . 


طالبات' منقرلاتت بمواد تخلف 
للفرقة الثالثة 
قسم الدراسات الأسلامية 

الدور الثاني لعام ١104/14‏ 

خبوية عثان ادم تكرولي ‏ عديلة الشريف 
زيد بن سعد 'حامد البركاتي ‏ عزيزة غازتي سيف 
اتجاني ‏ ملك احقد جلال الدين عبد الوهات 
فيرق ‏ نوال محمد علي بن ملا فراش حياق 


محمد سعيد باداود روضة محمد نور | 


عبد الحمد . 


طالبات ناجحات ومنقولات 

الى الفرقة 'الثالفة | , 
شعبة أدلي قسم اللغة العريبة 
الدور الثاني 1١44/1438‏ 











المادي . 


حصيص 


طالبات ناجحات ومنقولات 
”الى الفرقة الثالئة شعبة علمي 
قسم اقتصاد منزلي الدور الثاني 

للعام "8.7 1١5٠08 85/1١‏ ها 

نشي مممد دريس اعد ال صاح حمين 
محسد عتدورة ‏ فائقة علي عبده شاطر ‏ هدى 
حسين ميماك النوري ‏ وفاء عمد الثاقن بن 
صا سبكة . 

ظالبات منقولات عواد تخلف 
للفرقة الثالئة قسم اقتصاد منزلي 
الدور الثاني عام 1١45/98."‏ 

عائشة عثان اد بن يوت 
نجهم . 


الطالبات التاجحات 
الى الفرقة الرابعة 
قسم اللغة العربية 
الدور الاني العام 1١85٠ 8/15 ٠8"‏ 


امنة حلاح عمر البركائ ‏ حان مادق بن 


عمد عل لي ا رقية محمد أمين محمد قفري 


ل نوق “قود محمد اسخلوتي اخرني ‏ هند ركه الله 
بن ابراهم كابلي هاجر عايش بن اشيت 
افزي , 
الطالبات النتاجحات الى الفرقة 
الرابعة بمراد تخلف 
قسم اللغة العربية 
الدور الثاني العام "1+ 15٠8/15‏ 
فعنة عبد الله بن الشيخ ابراهم ال حين 
منى لطفي صابر الخياط . 


الطالبات الناجات الى الفرقة 
الرابعة قسم الدراسات الاسلامية 
الدور الثاني العام 1١4٠0 5/١5 ٠8*‏ 
أمامة عثان بن زيني مشل ‏ بلقيس ظهير اخور 
ابو الخير اب زين ميد السهيل 
لاماخة جامد ععدالله السيحي الحمري 
ا عيشة السعيد ادريى محمد ل فاطمة بنت 
حن بن عمر تكروني ‏ فاطمة جوهر عبد رب 


عدي ابن 


الخير الولد # فوزية بد شارف البركاتي ‏ كوزية 
الشريف سعد امد الي ل لطيفة علي سام 
ليلى عيد الرمن عبد العني 
الغامدي اس مرم ابن يق عفر ابن ابو بكر 
تكروني الشيم بعلاتة ‏ هيسونة خليل تحمد احمد 
مالكّى الشهم اغبا حلل مالكى ‏ ناة مارك 


سعيد الولد 


ران الذكاتي لس وبق سعيد عتيق الله السريخي 
لحري 
طالبات ناجحات يداد تخلف 
الى الفرقة الرابعة 
قسم الدراسات الاسلامية 
الدور الغاني للعام ١5٠5/١8 ٠8‏ 
فاطمة محمد علي نصر الدين ‏ فوزية عبيد 
مالم باعلية ‏ نجاة علي بن امد ابم اقاية . 


الطابات الناجحات 
الى القرقة الرابعة 
قسم اللغة الاغجليزية 
الدور الثاني للعام 1١5٠ 5/1 5 ٠."‏ 
ميا عبد الفتاج “مد خسن لم ازذهار مادق 
بن محمد علي المغرني ل ابتسام حسين حسن 
الاسطي ل ندى اليد عبدة بن السيد حسن 
باروم 


طالبات ناجحات الى الفرقة 
الرابعة بمواد تخلف 
قسم اللغة الانجليزية 
الدور الغاتي للعام ٠ 5/1 8 ٠7"‏ 185 


ابعام عم الى فلمات . 


ادي ٠114‏ 
علمي خصص اقتصاد منزلي 


١4‏ ها شعة 


رابعة عتبات بن زيني عقيل # ثناء حسن على 
ان شافعي . 


الناجحات المتقولات الى الفرقة 
الثانية قسم الدراسات الاسلامية 
الدور الثاني للعام "1857 هه 
+ 
دلل لت حماد عائض الشدادي - سارة 
عبدالعزيز عمر بن صعب صباح فوزي درويش 
الرنيس ‏ فاطمه السيد احمد عبدالله فقي للى 
معيد عدالشكور الحبش ل تله عبدالرمن 
ابراهم جودهة 3 
طالبات ناجحات ومتقولات الى 
الفرقة الثانية قسم الدراسات 
الاملامية ببواد تخلف ‏ الدور 
الثاني للعام الجامعي “.14 ل 
55 آه 
خديه عبداله ابراهن السودافي ل قاطمه 


مقرجه بن سحن الحايمي الدوسري نامي 
عد التاح حسي ابوديه ‏ هيه عدالاق عدالله 
اجاري . 


طالبات ناجحات متقولات الي 


الفرقة الثانية قسم اللغة العربية 
الدور الثاني للعام الجامعي 407 ١‏ 


اه 


سئءء. 


أميرد عمر قاري تركستاني ل بدريه محمد 
مسفر اشمادي الخرق ل نور سلم مرزوق 
الشمرائي # نور حنسن سعيد بن الد باهبرتي ‏ 
هدى الشيف فهد عبدافه البرثاني ل تحيه 
ابراهم اد ملياري ‏ نباة عائد طلق الاحدي 


طالبات ناجحات ومنقولات الى الفرقة الثانية 

قسم اللغة العربية بمواد تخلف ‏ الدور الثاني 
للعام الجامعي 5897ب 89084اها 
ثريا سعيد محمد على منشى # نان حمسن بن 

محمد باشماخ # سبيرة عبدالحميد اسحاق كل 


طابات ناجحات ومتقولات الى الفرقة الثانية ‏ 

قسم اللغة الاثجليزية بمواد تخلف للعام .4١س‏ 
5ه 

بصيرة عبدالرهن حج يوسف ل حامدة 

خامد ان اشداد اللطرق ‏ قاطمة معيد نكر 


ل بأ البكا لور اانا يار 


هرساري ال ححديعة محمد عبدالله بامائع 


قسم الاقتصاد الحزلي ‏ الدور 
ا 15ل 
٠‏ ١ه‏ الي الفرقة الثانية 


جاب حسيي وعظ الدب فيده # ريسب عتيات 


7 
بن طاهر تكخروي . 


طالات ناحسات ومنترلات الى الفرقة التانية 
قم الاقتعاد المزلي مواد تلت 
فوزية 


حيبا اشد الرشيد اش 


بيان باسماء الطالبات التاجحات الى 
الفرقة الرابعة ل قسم اقتصا 
منزلي الدور الثاني للعام اللجامعي 
ع.*١‏ د 5١50اه‏ 

احلام يعقوب اسماعيل المداي ا زنب 
هاروت انو امات لمات ل ميم عتيق. رجاج 
الصحعي سا وال اعد عبدالصمد بجر ب هيام 
جامد ان محمد يور قطاي 


قم افتعاد مزلي مواد تجلف 


ديه شدالله رواوي بسب كلتن 





امنة ابراهمم الوكال ‏ خيرية مراج عمر 
نوم فاطمة عبد الله بن عريض سعيد العنيبي 
فاطمة الشريف متصور فين العابدين الركالٍ 
نير حسين عباس الصبات ‏ وداد الشريف 







حبامد سرور بن محمد اليركاق ‏ نوير 
عد الله اللحيالي . 


طاليات منقولات عواد تخلف 
للفرقة الثالئة 
قسم اللغة العربية 


للعام ١ 4 ٠ 4/1 4 ١7‏ الدور الثاني 
رضية محمد ابراهيم بدر ل عواطف تاجي 


سس عدر جب سس سسحت رز را جب جيب ا 0 از 10101 د 


بع . ل 000 


*' تعلن اتنس العامة للكهرباء عن ظح #قافصات الاي .: 


ا 


* ٠. اعلان‎ 





إمعية 


سيد ..* 





ول يعد ه اتسعادة ل 





ات اسم الخاقصة : تأمين محولات تونيع ورقم المناقضة 4/1617 //8/9إم و73 فح بح الظاوف,. 
كاه وقيمة وثائق الحاقمة رز 7٠٠٠١‏ ) ريال . 


0 انم الناقمة : تأمين اعمدة وملحقاتها ورقم المناقصة 77؟/2/7/4/م وتارك فح المظاريف. ١‏ 
وثائق الحاقمة "٠٠٠ ١‏ ) وهال . 5 


١54008104 





اسم الخاقصة : تأمين همات كهربائية ورقم المناقصة /0/7/6/919/م وتاريخ فتح المظاريف 
14.81١6‏ وقيمة وثائق الحاقمة ر "٠٠.0.‏ ) ريال . 
فعلى من يرغب في شراء المناقسات اعلاه تقديم ماايلي لكل منا : - 
١‏ ل شيك مصدق بقيمة وثائق المناقعة بامم المؤسسة العامة للكهرباء . 
؟ س صورة من السجل التجاري والغرفة التجارية . 
س تفويض من ماحب اليسمة او الشركة لاستلام مسعدات المناقصة . 
بالدسبة للمناقصة الاؤلى والثاتية للمصنعين فقط هع احضار شهادة تثبت ذلك . اما العاقية " 


فلمن برغب فٍ 
موضوع المناقصة . 


شرائها عليه 'حضار صورة 


من السخل التجاري توضح اختصاص ممارسة الاعمال . 


توجه الطلبات باسم مدير عام المواد ‏ المؤسسة العامة للكهرباء ( الرياض )ات قوم 
هدة تسلم وثائق اللخاقعة تبدأ من 184041١11‏ هاالى 1104-1١54‏ هه 


اعلات 


منافسة 


5 تعلن وزارة الإشغال العامة والانكان ( وكاثة الوزارة لشئون الالكان ) عن رغبتبا في طرح 
منافسة نظافة مبنى الركالة لشئون الامكان في الرياض وذلك وفقا للشروط .والمواصفات الخاصة 


بذلك . ونظام تأمين مشتربا 


ات الحكومة ولائحه الحفيذية 


.. وعلى التنافسين مراعاة الالى : ل - 


أ تقديع خطاب ضمان ابتدائي بواقع ١‏ / من قيمة العرض .0 . ١‏ 
ب تقديم صورة من السجل التجاري والغرفة التجارية وشهادة تصنيف المقاولين التى كبت 
الترخيص بمزاولة الاعمال موضوع الخافسة: وشهادة من عصلحة الركاة والدحل ٠‏ 


جب فدة العقد سنة ملادية واحدة . 


قعلى من لديا الرغية من الشركات والؤسسات المتخصعة الرخص ها بممايسة هذه الاعمال 
ان تعاين التى للوقوف' على نوعية وطبيعة الاعمال المطلوب تفيذها ان تدم لوكالة الوزارة لشعوث 
الاشسكان لاستلام نخة من الشروط والموامقات الخاصة مقابل عبلغ 4٠١ ٠‏ , ريال ويقدم 


العرض حاخخل مظروف منتوم بالشمع الاعمر يضمن اجمالى الكاليف طبقا لإعار الفئات الحددة ٠‏ 
بجداول الاعمال وذللك في موعد اقصاه يوم 4 1١141341515‏ ه ويرسل العرض بام 


/ كيل . 


ل زارة لشعون الاشكان . وسيجرى فتح للظاريف ف الساعة العاشرة من مباح اليوم اكالى في مني 


وكالة الوزارة.لشثون الاسكان في مبيئة الرياض ‏ 


حن المريع ‏ شارع اللك .فيصل . 


اعلاث 


تعلن وزارة البرقر والبهد وافاتف (ديوان الوزارة بالرياض) عن عملية اسجاذال جزم 


من الكايل 


المخورى العامل بين الدمام والكويث تحث رقم 511 14٠04‏ 14.8 ه والتى تحدد فا 
الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء ٠1420475175ا‏ ها اللواقق ل0ل148448ام 
حسب تقويم ام القرئ "كاخر موعد لقبول العطاءات وفتح المظاريف وذلك بديران عام الوزارة ' 


بالرياض . 


فعل من يرغب الاشتراك فى هله الخافة ان يقدم بطلب ظباء نسخة من وثائقها مقايل سداا 
قيمة النخة عنبا وقضرها ( ٠٠‏ ع ألف ريال وذلك بالادارة لثالية # ل قسم الخاقصات خلال 


اوقات الدوام الرعى '. : 


اعلان 


0 تعلن إدارة التعلم بمنطقة سدير عن رغبتها فى طرح عملية النظافة العامة ونظافة دورات الياه ى 
منإقصة عامة. فعلى الراغيين فى دخول هله اخاقمة القدم لادارة العلم بمتطقة سدير (الجمعة) قم ء 
الشتود امالية للحصول على نسخة من الموامغات الخاصة بذلك ومن ثم تقديم العطاء لقم الشتون 
للالية مختوما بالشمع الات ومعحونا باسم مدير التعلم معطقة سدير . واخر مرعد لتبول العطاءات 
الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت الموافق 14١4/17/5٠‏ ه وميم فح المظاريف اللساعة 
العاخرة صباحا من يوم الأحد الموافق ١404/17/5١‏ ه مع ملاحظة الاق عند التقديم : 
١ل‏ يب ان يكون العطاء من اصل وصورتين داخل ظروف مخبوع بالمشع الاخمر . . 

؟ ‏ ضمان مدق 7١‏ مازى المفعول لمدة ثلاثة اشهر ولاتقبل الشيكات ولا المالغ التقدية . 
©“ شهادة الجل التجاري والاشتراك فى الغرفة التجارية 


5 شهادة تسديد الزكاة مارية للفعول . 








امد عطران 


4 
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00 


3 
00 







؛ الشركة الشعودية للزبيوت والتتمن النكباق 






© فهد بن سلطان 


ىاطالالص,ا 


وموم 


في الدورات الاولمبية وفي البطولات القاريه اكثر ما تعتمد الدول المشاركة على منتخب العاب 
القوى فهو المنتخب الوحيد القادر على انتزاع اكبر قدر ممكن من الميداليات بمختلف انواعها 
ورقع رصيد الدول من تلك الميداليات ( الخفيفة الوزن الغالية الثمن ) وجعلها في مصاف الدول 


٠. المتقدمة‎ 


وعندما كان ملتخبنا 


: لالعاب القوى يمر بمرحلته 


الذهبية في الدورة الاسلامية 
التى اقيمت بتركيا والتى 
حصدنا فيها اكثر من )) 


ميداليات بين ذهبية وفضية 


وبرونريه توقعنا ان تكون 
تلك الدورة بداية الانطلاقة 
لمنتخينا نحو ميادين 


المنافسات الدولية ما دمنا 
' تذوقنا حلاوة الانتصارات 


' والوقوف على منصة التتويج 
.. وتوقعنا ايضا ان ينجب 
. لنا هذا المنتخب لاعبين اكفاء 


في مختلف اللعبات وان 
يوضع هؤلاء اللاعبين داخل 


. صاحات الاهتمام مادام 
. الواحد منهم ياوى الذهب ٠‏ 
ومرت الدورة الاسلامية 
وانتهت معها كل احلام 


. الرياضيين في المملكة بمولد 


منتخب لالعاب القوى يدر 


. على المملكة الذهب ويجعلها 


. تسيطر على مراكز المثاقه 


: المتقدمه وكتبنا وكتب معنا 


معظم النقاد الرياضيين الذين 


. توقعوا نهاية مؤسفة ونموأ 


. غير طبيعى لام الالعاب‎ ٠. 
وجاءت نتائج مشاركاتنا في‎ . 


. الدورة 


الاسيوية التاسعة 
بالهند تحمل تأكيداً لما توقعه 


. الجميع فقد خرجنا من 
.. المنافسة الاسيوية دون 
ان تكون لنا منافسه فعليه في 


. أية لعبة وظهرت لعياتنا 
. وكأنها في طور المهد وكأثنا 


نشارك لاول مرة وبلاعبين 
ينافسون من اجل الاحتكاك 
والخبرة في حين ان العمر 
الزمنى لالعابنا تلك يؤهلها 


.. للمنافسة الاكيدة . اضافة الى 


ان اتحاد العاب القوى يوفر 
كل الامكانيات الغنية 


والمادية (عاى حب 


: هاتسمع) وهذا يجعل 
اعذارنا واشية قِ عدم 


حصولنا على اية ميدالية في 


مثل تلك البطولة ٠‏ 
ولان ضربتين قٍُ الرأس 


. توجع » فانه من المقروض ان 


- التى تجعلنا نعود 


تبحث وبيكل اهتمام وجديه 


٠‏ العوامل التى ادت الى تعثر 


هذه اللعبات في الخطوط 
الاولى وبحث ايضا اليل 
بثوب 
جدايد وبدماء جديدة متدفقه 


'-. قادره على العطاء يعد ان 
٠‏ نكون )ا قد 


وضعنا خطة 
مدروسه تضمن لما يدايه 
قوية ونخأة اقوى ومتافسه 





فعليه متفوقه في المحافل 
الدولية والعالمية ٠‏ 

والذى يجب ان نعيه 
ونفهمه جيدأ هو اتنا يجب 
ان نلغى من اذهاننا مندذ الان 
ر حكاية ) المشاركة من اجل 
الاستفادة من الخيرة ومن 
الاحتكاك فنحن تملك الماده 
والماده هى | عصب كل 
النجاحات ‏ في | مختلف 
المجالات .. ونحن نملك ايضا 
قادة رياضيين على توق 
كبير من الوعى الرياضيى 
والادراك وهذا ما يجعل مهمة 
بدء مرحلة جديدة مع العاب 





القوى مهمة غير صعية .- 
البطولات العربية لم تعد 
( تأكل عيش ) كما يقولون 
والسبطولات المحلية 
والاقليمية والخليجية ليست 
منتهى طموحاتتا ٠‏ ويجب 
علينا ان لا نتفوقع انفسنا 
بالتهافت عليها واحراز 
النتائج فيها فقط فمثل هذه 
النظرة تجعلنا بلا شك نحدد 
الاستعدادات والعطاءات 
والنتائج وكأننا لا نتطلع الا 
لموضع اقدامنا وهذا للاسف 
هو حال العاب القوى لدينا 
يجعلنا نتجاوز الحديث عنها 
بكل ألم وحسره نظرأ لكونتا 
قادرين على أن نجند 


امكانات هائله من اجهزة 
تدريبية وقنية من اجل 


خدمة هذه الالعاب واللسير بها 
نحو ميادين التفوق 
والانتصارات ٠٠0‏ 

اقول نتجاوز بالحديث 
عن العاب القوى لدينا لاننا 
نشعر بأمكاتية عمل الشىء 
الكثير لهذه الالعاب 
صدقوئى انه حان الوقت لكى 
نقفا كثيرا ونفكر كثيرا 
ونخطط كثيرا قبل ان نخطو 
اية خطوة اخرى تأتى هكذا 


دون دراسه وتريث 
فالئوات الماضية علمتنا 


اشياء كثيرة وعرفتنا على 
اشياء كثيرة وهى ان لاعب 
العاب القوى لدينا يهتم 
بلفه دون أن يعطى 
الاهتمام من قبل المسؤولين 
عن اللعبة الا قبيل 


© منتخب العاب القوى اين هو مس خارطة الالعاب الاخرى -- 


عاو ليقي أ 


معكرات البطولات بقليز 
بالاضافة الى ان الاندية 
صرفت النظر عن الاهتماد 
بهؤلاء اللاعبين فافتقدو! 
الاهتمام المطلوب من 
المسؤولين ومن الاندية وان 
كان معظيهم يتبع الان 
للقطاعات> العسكريه )4 22 
ولذلك ترى اللاعب الدذى 
يشارك في هذه اللعبة يشارك 








يعيدا عن أهتيامات الجميع 
وهذا بطبيعة يؤثر تأثيرأ 
مباشرأ على عطاء اللاعب 
الذى يلعب بلا جمهور ولا 
اهتدام ولا ماندة ويدون أن 
يهيأ اله الجى المناسب من 
استعداد كاف طوال ايام 


السنة وليس) فقط في 
الممكرات التى | تلبق 


البطولات ياياد بالاضافة الى 
اشعاره بأهميته كلاعب قادر 








وانا اعتقد ان (الوقت 
حان ) لكى تقول لاتحاد 
العاب القوى (صح النوم) 
فالبطولات وترساتة الذهب 
والفضة والبرونر مقاتيحها 
ر بأيديكم ) ويجب ان تيدأ 
المخوار مجددا بروح جديدة 
وبخطة جديدة حتى نحجز 
لانقنا مقاعد في المراكل 
المتقدمه في الاولمبياد القادمة 
في سيؤول فأريع سنوات 
ستجعلتا من خلال الخطة 
الذكية ننجب لاعبين اكفاء في 
هذه اللعبات ولديهم امكانية 
التفوق محوفرة اذا ما وجدوا 
اتفسهم محاطين بالاهتيام 
المطلوب مثل ما فعلت المغرب 
في اولمبياد لوس انجلوس ٠‏ 

وكم سنكون فرحين حتى 
الثماله اذا ما جاءت الدورة 
الاولمبية القادمة (والتى 
يفصلنا عنها اربع سنوات 
كاملة ) ونحن نملك جيخاً 
من اللاعبين في مختلف 
اللعبات يملكون القدرة على 
قاللاعب الخماسى واللاعب 
العشارى في العاب القوى 
ياوى وزنه ذهبا فهو قادر 
على حصد اكشر من ميداليه 
في اكثر من لعبه -. ولا نبعتد 
كثيرا فهدذا كارل لويس بطل 
اولميياد لوس انجلوس والذى 
حصد اربع ميداليات ذهبية 
لا ترال صورته منقوشثه ف 
اذهان الجماهير الرياضية في 


العالم اجمع وانجازاته 
محفورة في ذاكرة التاريخ 
الذى لا ينسى -. 


وحتى تكون جهود اتحاد 
العاب القوى قي خطواته 


المستقبلية القادمه قريبة من 


الجبئور الرياضى وحتى 
يكون لاعبو العاب القوى 
وسط الاهتيام الاعلامى 


المطلوب اقترح ايضا ان 
تشكل لجنة اعلامية لمتابعة 
نقاطات ومنافات العاب 
المقوى التى لم ولن تأخد 
حتنها الاعلامى المطلوب الا 
من خلال هذه اللجنة التى 
ستجعل الصورة قريبة للرأى 
العام وللجمهور الرياضى 
الذى بات يبحث عن هذه 
الالعاب في المتاقسات 
الاولبية - 

واملنا كبير في ان نيدأ 
صفحة مشرقة في الطريق 
الطويل 5 السهل الصعب » 
تحو الاولمبياد القادم بلاعبى 
العاب الذهب الاغلى من 
الذهب ! 





او لاس لماص تايس 20 





مصسة معمسسةة 













































0 لاول مر يترجل الفارس عن صهوة جواده .. لأول مرة يعود 
البطل حزينا .. علامات الأى تكسو ملاح وجهه الأممر فقد 
عاد منتخبنا الوطني تس الطاولة من عمان وف جعبته المركز ‏ ' 
الثافي ولقب وصيف البطل بعد أن سحب ال متخب العراقٍ 


البساط من تحت قدميه .. وكسر أحتكارة لبطولة العام العري .. ' 
تلك التى كنا نتغني بأجادها .. ونزهو بأنتسابها كنا جدا عن أب ٠‏ 
سنوات طويلة . 

0 © ويبدو أننا سنفقد السيطرة علي زعامة اللعبة عربيا في 

ا مستقبل القريب اذا استمر العد السنازلي للعبة في الاندية ك| هو 


حادث منذ ستعين فا مستوي الفسي العام انحذ في ا بوط .. بدليل 
عدم ظهور وجوه جديدة بارزة في ماء اللعبة .. وعدم دخول 
فرسان جدد في قافلة ا نتخب الوطني .. قالأسماء الى مثاسا في 
البطولة العربية الأخيرة هي نفسها منذ ست سنوات .. لا جديد 
تحت الشمس .. ويسأل عن هذا ال جديد .. الاتحاد والائدية 
وان كان الاتحاد يتحمل القسط الاؤفر من ا مسؤولية .. فالاندية 


مع احترامنا ا مسبق ها تتضع هذه اللعبة في آخر قائمة اهتاماتها . 
اذن ‏ الاتحاد هو ا مسؤول الأول عن ( جمود ) مسحو اللعبة 
في السنوات الغلاث ا ماضية وقد سجلت نتائج ا سخب قي 
البطولات الاسيوبة والدولية الاخيرة تراجعا مخيفا .. يؤكد هبوط 
ا مستوى .. فلم نر او نسمع عن خطوات اتحاد الس وتصديه 
لوقف تدهور مستوى اللعبة عاما بعد أخر .. 

0 0 ونضحك عل انفسنا لو قنا أن عسارة ا لخب 
السعودي للبطولة العربية الاخيرة كانت هفاجأة .. والعكس هر 
الصحيح فقد كانت متوقعة في ظل تبوت مستوى ال منتخب عند 
حد معين وتطور ا متخبات العربية بايقاع سريع وبشكل خاصن 
العراق والاردن وسوريا في حين تراجغ مسعوى متخب الهن . 
الشماي هذه هي النتيجة الطبيعية ولا:.مفر غن التسلم بها ٠.‏ . 


فاذا كان مستواك قد توقف عبد حد معين وتطور مستوى 
منافسك فمن الطبيعى ان تتغير كفة ا ميان .. وججلس بدلا عنك 
علي منصة البطل .. ونحن اذا كنا نقسو قليلا علي اتحاد الس 
فلأننا نحبه كثيرا ونعتز بالبطولات العديدة التي حققها ا متخب 
الوطني حت قيادته .. ولا تقبل ابدا أن نراه في صفوف 
الانحادات المدسية التي تعيش البطالة ال مقنعة « لا عمل ولا 1 
انجازات » لاسيما ويقف علي رأس اتحاد العس رجل رياضي 
كفء بكل ماتحمل هذه الكلمة من معني هو الاستاذ الصديق 
سليمان ال جيبان الذي لا يرضيه ابدا خروج ا مخب السعودي 
ص عرين الابطال 5 


0 0 من المؤكد ان ا جببان 
يدرك أسباب أخفاق ا محخب 
في عمان حتي وإن / يغادر معه 
إي هناك .. ويدرك ايضا حقيقة 
ا مصخب 
والعوامل الادارية والفية التي 
أدت لذلك .. فهو الاقرب من 
ا جميع الي ا متخب واكارهم 
العصاقا يبمومه .. كل هانريده 
من الجبهان الادابي التخلص 
الفاهم إعادة تغطيط سياسة 
ا متخب من جذورها وكذا 
بناج تطوير اللعبة بالاندية 
بعيدا عن حاولة البحث عن 
الشباب وامبررات التي كانت 
وراء عواتنا من عمان بخني 
حنين ونشرها في الصحف لافع 
الاعيام عن اتحاده .. فهذمه 
3 تسمن ولا تغني من جوت ك 
ولا تعا علب ا مشكلة من قريب 
او بعيد .. نويد هن الجييات 
واخلص مساعديه الذي يثق 
بغيرتهم علي مستقبل اللعبة يسم 
تصور لاخ ومشاريع التحاد 
اخاصة بالأقدية للموسم القادم 
مع وضع خطة مسكقلة للبوض 
بمستوي ا متخب وتطويرك حبني 


يعيده هئ | جديد لسكة 


البطولات التي كان يحفظها 
جيدا قبل ذهابه الى عمان */ 


ل 


تراجع مستوي 

















الكىل 79 ذي القعدة 5 ١5٠‏ هم 
اشلزقب : 
وزي و2 


صن .ميت . ل١/0‏ عكر 










ش الحم عيم الكبدري الا" فلات 


الرياض ح هندوينا : 

في مباراة شبه متكافنة استطاع ا متخب البحريني ان يفوز على مسخب الامارات 
بنتيجة 73 7١‏ بعد ان استطاع ا متخب البحريني ان ينبي خوط الباراة الأول 
لعالحه ايضا ب "4 #" 





اللاعب النعودى: رائد الخبدان نالمزكر الاول في بطولة فردى الرجال ضمن 
اللاولة 'واقامة_حاليا في عمان . 

/ ا يندر العبرى بالمركز القالكث ضمن هذه البطولة ٠‏ 

وكان اللاعب رائد الحيدان قد 

تعادل مم اللاعب الفراقى عماد 

































جهاد في النقاط الا ان اللجنة 





















وذلك في اليوم الثاني لبطولة دول مجلس وكان خوط الباراة الغاني متكافها بين ال متعخبين 

































الفنية للبطولة اعتبرته قائرا 
بالمركز الاول لفوزه على لاي التعاون لدول اخليج العربية الاول للشباب ‏ من ناحية الاداء وا مهارات وبالذات في 
العراقى في المباراة التى اقييت لكرة اللة وقد كان متخب دولة البحرين ‏ الصف الاخير 
بينهما ضمن مباريات الادوار هر البادتيه بالعسجيل واستطاع ان يكون هر وقد كانت العيجة 587 .5 لصاح 
النهائية للبطولة واعتيرت المسيطر اكثر في ضوط الباواة الاول على البحرين قبل النباية ب " دقائق وحعى ماقبل 
اللاعب العراقى عماد جهاد فائرًا الرغم من تعادل الغربقين حسى الدقيقة ‏ الباية بدقيقة كانت السيجة /ا/171 لصاح 
بالمركز الثائى - ا خامسة من هذا الشوط ٠١.١١‏ ولكنه © البحرين ايضا ولقد اجاد الفريقين تطبيق جميع 

كما فاز بالمركر الرابع اللاعب حك كان هو الاكثر استحكاما على الكرة الخطط حيث حولوها على حسب جربات تركى بن سلطان 
العراقى جمال جلال ٠‏ © بطل العرب رائد الحمدان © وتسديد لاعبيه على البورج اكثر دقة ا مباراق عاد ال ا ١‏ 

د الى الرياض يوم امس 





















صاحب السيو الملكي الامير تركى 
ابن سلطان بن عيدالعزيز رئيس 
الوفد الاعلامى السعودى الذى قام 4 
بتغطية اولمبياد لوس 3 
انجلوس التى انتهت قعالياتهما | 
قيل ايام حيث اشرف سبوه على 1: 
المركز الاعلامى اللعودى بلوس |[ 
انجلوس والذى ادى جهدا وقدم | 
مشرفة خلال ايام 


مدريب منتخ ب الحكودت دفول : 
ءا للكئ سس الس هو ركس كرد سب الساراط دل تاكسب المبارا 2 


احداث 










. حصول مدرب 0 يوجمعه بن 
خريف على تأشيرة خروج وعوده 
من والى المملكة بالاضافة الى 
تواضم الامكانيات المادية للنادى 


اسعنا. 















خدمات 
الدورة ٠‏ 


للصرف على المعسكر ٠‏ 

فقد قررت ادارة النادى صرف 
النظر نيائيا عن اقامة المعسكر 
خارج ' المملكة ويحثك أفكانية 
أقامته يينبع او بالمتطقة الشرقية 
مع الاتفاق مع بعض الاندية 
لاجزاء مباريات ودية معها قبل 
يداية الدورى ٠‏ 






























© انغفرهد فريق ١‏ يؤردو ٠‏ يصدارة 
الدورى. الفرنسى “يعد 'مباريات 
المرحلة الثالثة وله ست ثنقاط بعد 
قوزه علس 'فريق ليل * / ضغر ٠‏ 
1 يه .“الهدفين اللاعب. 
ْ م فريق. رفال المركر 
الثاتى ايختممر قاط بعد قوزه 










السلة في دورة 
الصداقة 
0 مسكو ع روحر : أسفرت 
المباريات القهيدية: لكرة اللة التي 
أقيمت في كورة العاب ( الصداقة 
44 ) عن الآتي : 
#٠‏ فرق الرجال : 
© قازت بولندا على الجزائر دلت هت 
وكانت ننيجة الشوط الاول 4:97 ؟ . 
© فازت كيبا على الجر 1/2410 
زكانت نيجة الشوط الأول م5 م. 
_ فرق السيدات وز.٠‏ :..., ١‏ 

. 3 فازت و على كلد 
كاه وكانت خيجة الشوط الأول 
ا 

© فازت بولند على كوريا الشمالية 
لماميا وكانت خيجة الشوط الأول 
اسلا 























































































:مقاد :"مبلغ ‏ 1 الف ادولان : 
مأ.: جدد ميل المهاجم باح 





















جوزيف محمود 
- ع 
ورقم اوري جديد 
0 بروكسل لسااقاب: حخطم < 
' العداء: الفرنسي 'جوزيف حمود الرقم 
. الاؤرني' في سباق 7٠٠٠١‏ متر مرانع 
. حيث 'قطع امسافة في لاارلاءرل 
دقيقة في سباق فان دام لالعاب القرقى 
الذي أقم مناء أمس الاول يي ستاد 
هيسيل في بروكسل . 

. وا جدير بالذكر أن العداء السويدي 
انديرز جارديرود هو صاحب الرقم 
العامي السايق حيث قطع هذه ا مسافة 
في ؟ درام ءره دقيقة ف 7 ببليو عام 
١‏ خلال دورة الالعاب الاولبية في 
مونتويال ‏ كيدا .. 













ليو على ستلد' #/صفر 
كوبز بابك عن اليرت 9/7. - 
تراد ل سناوئهاتوت « /93 .: 






















ستمئسون” الى ملاعب : :اليم 
:خلال شهر اكتوبر القادم: بعد أن ٠‏ 
كرت قدمه في مياراة الافتتاح 
لليطولة الإوربية التى جرت بين 















© قوق" : المدرب اليريطانى دون 
ريفى رسميا صياح أمس مهمته 
الخاصة. لغدريب النادي الاهلىي 
األصبر: ومدة. العقد موسيان خلقاً 
اللندرب المصرى محمد الجوهرى ٠ ٠‏ 

.”وكات “دون. ريفى قد “درب 
. منتغب الامازات عام ثلزقا ودرب 
ٍِ ؛ الانجليزى عام الإقت. 





و 

























ايوم امس الاول في بالملكة العربية السعودية . 
'الكويت: مبأريات ٠‏ كاس "امير وذلك نظرا للغين الذي وقع عل 



























020 .] الكونت. لكرة.القدم فقد استطاع 
23.]فريق الكويت ان ينور .على 
-] الالمية 5 ١7‏ احيث بدأ فريق 
.. :ا السالمية: التسجيل 'يؤاسطة اللاعب 
5 محبوب : أجيعه وسجل “غبدالله 
:قليطح هدقف -التعادل واضاف 
.عبد العزيز غئيرىق هدف الفوز في. 
الدقيقة أى-في' الوقت الضائع ٠‏ 
...]من _الشوط الثانئ ؤسيلعب'غدأ 
| الأتنية آفريق الكويت مع حامل 
اللقب” فريق "العزبى , كبا فاق |. 
.فريق. القادسية على اليرمولا. 
١‏ صقر سبل -القدف اللاعب:: 
محمد الداير. في الدقيقة 5#" من . 
الثاتى. وسيلعب القأدسية 
















ا التمترع ا بشريات الجن .٠‏ 













































: سمشكى ال 
بالرياض -. وساف وفد دولة قطر اعلان انسحايه من بطولة الضباب الأول لدول يجلس التعاوت ا خليجي و 











2 لالحخصو .ل على البطوئى 


الرياض ‏ محمد القدادي 

مندرب المنتخب الكويتي الامريكي ( دراف بنق ) الذي كان 
متنرفزا في مباراة المنحخب الكويتي مع المملكة في أول مباريات 
بطولة الخليج لكرة السلة للشباب سألته الندوة عن رأية في 
مياراة منتخب الكويت مع المملكة وعن اسباب هزيمة الكويت 
فقال : 

اعتقد أنتا لعبنا مباراة جيدة 
والمنتخب العودي لعب مبارأة 
كبيرة -- ولو نظرتا الى تأقلة 
الضعف في المنتخب الكويتي 
لرأيناها في آخر تع دقائق عندما 
تقدم علينا الملتخب السعودي 
بكرات سهلة وهي السلالم في ذلك 
الوقت كانت النتيجة 44/486 
لصالح المعودية ولهذا فعندما 
استتخدم المنتخب السعودي السلالم 
قفزت النتيجة الى 48/50 ٠‏ 


وعلل المدرب الكويتي هذه 
الهزيمة بأن المنتخب الكويتي 
يفتقر الى الخبرة اللازمة حيث 
حاول 
المباراة وكانوا متسرعين حيث 
كانوا يقكرون في الهجوم وكان 
الواجب أن يوققوا هذا الهجوم 
اولا ثم يبدأون بالهجوم ٠‏ 

وقد فتد. المدرب الكويتى' 
الاسبياب التي جعلت الملتخب 
السعودي يفوز فقال اللياقة لدي 
المنتخب السعودي عالية واللاعب 
-.-- رقم 1١+‏ ممتاز جدا واللاعب 
السعودي الطويل لاعب له 
مستقيل ويعتبر أطول لاعب في 
منطقة الخليج ٠‏ 

وعن الاستعداد الذي يذله 
المنتخب الكويتي لهذه البطولة 
قال أن عمر هذا الفريق ١‏ اسابيع 
ققط واذا أردنا اان نطالبه بشىمء 


اللاعيون قلب نتيجة 









































© منتخب الجزائر لكرة القدم © 
5 في بطولة مرديكا مرديكا 
الجزائر تخسر امام ماليزيا 


© في بطولة مرديكا لكرة القدم المقامة حاليا في ماليزيا فاز المنتخب الاليزى 
على منتخب تايلند ١‏ / صغر بعد مياراة قوية ومثيرة بين الطرفين وقد جام 
الهدف الماليزى في الدقيقة *4 من الشوط الأول سجله اللاعب زين العابدين 
من ضربة جزاء بنالتى بينما فاز منتخب ماليزيا الثانى على منتخب 
الجزائر */صفر وفاز الفريق اليرازيلى متاس غراس على منتشب ليبيريا 


»ء. 


(لوفدا لمطركجت بدك حم يا و سسا ندحا كدكين : 
تيب تر ا ل و2 


بض التتاكيلك فى صيئه 


اتسحابه من 0 الشباب الاول 7 جلس التعاون الخليجي المقامه حاليا 
ا مقامه بالرياض 


بابععاد لاعبي ا متخب الوطني 
للشباب وما : 
١‏ طلال محمد مبارك 
؟ ب اد محمد المسمي 

بحجة تجاوزثما السن القانونية التي 
نصت عليها لائحة البطولة وفٍ هذا 
الصسدد نود ابراز التواحي العالة 

اولا < ان اللجة التي اصدرت . 
هذه القرارات غير شرغية حيث نصت 


العصفية غير امسحعدة الى الشرعية 
والعي اتخليبا اللجنة الفنية للبطولة 





الادة السابعة من لائحة البطبلة عل 
ان اللجنة الفنية للبطولة هي اللجنة 
الفنية لاتحاد دول مجلس التعاون وهذا 
خالف لاقع ماحدث ‏ 

ثانيا : اننا رفش رفضا مطلقا 








2 امات عواراتالسش | 


فيجب أن يلعب على الاقل مابين 
د الى عشرين مباراة وهى لم 
يلعب سوى 5 مباريات وبناء أى 
وعن توقعاته للبطولة قال : 
أعتقد أن المنتخب اللعودي 
هو الاقرب وانه يلعب على ارضه 
وبين جمهوره ولكن رغم كل شىء 
سيحصل الملتخب السعودي على 


البطولة ٠‏ 
وعن مؤاله عن استبعاد 
مزاحمة الكويت على المراكر 

الاولى قال : 1 


نحن أتينا هنا من أجل 
الخيرة وليس لنا طموح معين 


الرياض ‏ محمد القدادي : 

اللاعب القطري القضية طلال مبارك الذي بسبب اخعلاف جواز سفره وزميله اللاعب احمد افتسي 
قرر ا متخب القطري الاتنسحاب من البعلولة الا وى للشباب لكرة السلة لدول جلس التعاون ‏ . استضافته 
الندوة في لقاء خاطف بصفته احد اللاعبين البارزين في قطر والذي قيل بأنه لو لعب فكأس البطولة في يده 
يقولون ان عمره ١4‏ سنة ولكنه ضخم ال جثة عريض ا مكبين ملاح وجهه وقسماته تقول انه يتعدى 
العثرين .. 

سألته حسى اتأكد : 
كم عمرك ؟؟ 
0 14 سنة 
ومن عواليد اي عام !7 


2 عام 6م 
في اخر بطولة شاركت بها م كان 
تار يخ ميلادك ؟ 
طلال مبارك 02 4055م 
اذن هناك فاق عام بين ا جوازين 
0 نعم 
لاذا ؟ 
نت لقد غيرت جواز صفري . 
لذ كيف * 
2 لاني كنت في العام اماضي قد 
غيرت ‏ جوازي ‏ لاجل ‏ اسخراج 





الرخصة وقد قدر عمري فقط 
وعندها ذهبت لاغير ال جواز في هذا 
العام اخات معي خهادة ا ميلاد والتي 
عنبت بها انني اصغر عمر! بعام واحد 
وتغير ا جواز على هذا الالساس . 
وكيف امكن ان تفدير عمرك في 
المرة الاوى دون شهادة اليلاد ؟ 

2 كل شيء في «ها الدنيا مكن.٠‏ 
قاله١‏ لو انك لعبت لكان الكأس 
مضمون للمحخب القطري ؟ 

2 العلم عبد الله ولا نستطيع ان 


سكان البحرين»٠‏ محمدة في ذلك على 
جواز السفر الصادر من دولة 
البحرين .. ايضا اعسمدت اللجية 


0 في صحة ييانات جوازات 
سفر صادرة من دولة قطر . 
فالعا - ان اعتتاد بطاقات اللاعبين 


ومراجعتها يتم بناء على ييانات جوإزات صحة تسجيل لاعب يعمل حفيظة 
السفر كا هر موضح في البند نقس لم نحدد جسيته وليس جواز 00 بصراحة عندما شاهدت 
ال سفر صادر من المملكة العربية مسخبى السعودية والكويت اقول لر 

الخامس من الادة السابعة من لائحة - - 
العودية ‏ اننا شايكا فلن يذهب هنا الكأس : 


البطولة وكا هو منصوص عليه صاحة 
ف ا مادة الأول من اللائحة نفسها . 

رابعا : ان اللجنة ا ججمعة قد 
تقدمت بصور جوازات سفر بادعام 
انبا تبت عدم صحة يانات تاريخ 


ومياراة السعودية والكويت كيف 

تراها ؟ 

بدون فيات وا مسعيى فيبا هابط 
وهذه عادة مياريات الافساح 5 


ووفتا لما سبق فائنا ذكرر اسقنا 
على اتسحايا من البطولة حيث تلك 
الاحداث التي لاندري البصد من 
ورائها لانحقق الأعداف التي رشي 


ميلاد اللاعبين موضرع القرار وحن اليا تنم مثل هذه البطولة لحقيق .)2 ب ولكن من كان افر الافخيل . 
ل فد الصرر حيث 0 ادف الاسمى من اقامة اتحاد وول | 0 الكويت لعب افضل ينات 
انرا مسحد غير يمي . يجلس التعاون ا خليجي لكرة السلة ٠‏ | السعودية ٠‏ 

خامسا ٠‏ ان اللجنة امبقرة قد وي النباية تقدم بشكرنا الى - كيف ؟! 
اتذذت قرارات اخرى تخالف صراحة المملكة العرية السعودية الدولة لان السعودية على ارضها ربت 
مانت عله لائحة البطبلة لإعباد 2 النظمة لبطيلة على حسن امسنافا | ج#هورها والكوت 0 
سن سمل لاعن من افو ١.١‏ كيف وس لصنت لف 3 |. يا ويد ور قاد اي 


البحرين لاتعملان الجسية «من 





























الشرقية للسباحة رقما عالميا جديدا 
في مباق ..؛ متر تتابع بزمن قدره 
2.9 دقيقة في دورة الصداقة 
اخامة حاليا في العاصمة السوفيتية 
موسكو ٠‏ 






الوفيتية يوم امس الاول وكانت 



























رقم عالمى 
في السباحة 


موسكو ل مجل فريق المائيا 


وذكرت ذلك وكالة تاس 
اللباحة الالمائية الشرقية اينا كميبر 
قد سجلت امس ايضا رقما قياسيا 
عالميا جديدا في مباحة مائة متر 
ظهر سيدات وهو 5د.ا دقيقة ٠‏ 


فكرار العادي 0 


القطري بدونك هل ذلك يثر 

عليه * 

اعتققد .. نعم خاصة وانني كابتن 

الفريق واحد ا خمسة” الاساسيين 

ووجودي مع هئلاء الصغار يعطييم 

العقة ؟ 

منذ متى بدأت لعب كرة السلة ! 

منذء عام ١41/‏ تترييا وانا مع 
ف ّ 

العري القطري . 


- هل شاركت في دورات خارجية ؟ 

0-١‏ نعم .. لعيت للمنتخب الوطني 
العسكري ى الامارات 6 في البحرين 

وني ال جزائر والفلبين وبالكبك 1 

- على الرغم من الستوق العالي 
الذي انت معروف به وكذلك زميك 
اعد احتمى والاديكي بكي الا انكم 
انبزدم من احد السعودتي ثلاث 
مرات 7 

2 كل مباراة شنا ظروفها وبصراحة 
ابي متخب خريجي يلعب ب أحد 
بيزع منه لان به لاعبين كبار كالشرق 
والولد وانا ارق ان الشرق افضل 
عقل كروي في الخليج والعالم العري 


- كله ل 


القبار الذي يقبي بابعادك كيف 
تراه !م 


نل ابيى ان فيد ظلما نا وارقف ان 


انسحاينا خسارة لاننا فريق مرشح 
للشوز على البطبلة 


















ماذا قال بلال ؟! 


الامتحا " 


يدت 











السلة اشاب أماد اكريت 
الامتاذ يلال سعيد مساعد مدايب 





المنتحب قال : 





ل م يقدما 


ب العيقات ي الشبط "0 
ا مستوى المطلاب منبها اطلاقا وبالنسية 
للستخبت الهيدتي تعدم 'احذه 


التسحين الكاي قل الياراق أتتى اب أل 
يدخنا. الباراة وهر ع مكتمل وخذه فد 
بدجل لباه ومر عم محس وي 

كان اداء سعحبنا في الشيط الاول شير ! 
مدي وص لسرة الثابية تلعب دوت 


الاستعداد الكاي 


أعيرق * 
كي حدث مه القرية 
ع العريل 
الكرريي اما عن الشحب الكديني أنه 
م يكن يحقد أد التحب السعودي بيده 
أالقوة حيت لعا مطربفذ دفعبة حيدة بي ٠‏ 
ت تلعى معالية المجوم ٠‏ 
الكنييي الشقنيق الدقاح اخيد ش 


اسطقة واستطعا آم 















. كال ثغر في ارجاء هذه المملكة العزيزة بيعم في 
يبعث في اللفس ل ا ا 


في هدوء رزين 


البلاد واهلها من نعم كثيرة لا تعد ولا تصى .. ويما خصهم 
فيا . بالأْن والأّمات .. فحفظه لهم وحفظهم به .. وقد جعلهم 


ملكا وحكدمة وشعبا يسهرون ويضحون بالغالى والثمين في 
خدمة الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف بيت الله الذين يرجون 
من الله مغوبة وأجرا .. ليتمكنوا من اداء شعائرهم ومناسكهم في 
سهولة وراحة الى ان يعودوا الى اوطاهم في خير وسلامة . 
فائزين برضوان الله ومغفرته بعد ان جاؤوا وهم يرتدون ثياب 
الرقار والطاعة احتراما لجلال الله العظم ومراعاة حرمة مقدساته 
والخوف والرهبة منه جلت قدرته .. وانها بلاد الصفاء احص 
. ومصدر الاشعاع الديبي حيث بيت الله الحرام ومسجد وسوله 
صل الله عليه وسلم وعند هذا البيت العتيق حيث ملتقى أنظار 
المسلمين في كافة انحاء الارض ومهوى افتدتهم لا ترى فيه غير 
الراكعين الساجدين . 
© © بلاد لا يعصر فيها مكر .. ولا يسرى في افيائها حقد .. لأا 
مصدر السلام للكون واضاعة امحبة بين الئاس .. يلتقون فيها على 
صعيد واحد يرددون في أدب وخشوع وخضوع نداءٌ واحداً 
لبيك .. اللهم لبيك .. يأكلون فيها رزقا حلالا طيبا .. وهى 
محرمة الى يوم القيامة كم جاء في خطبة حجة الوداع للرسول 
عليه افضل الصلاة والسلام حيث قال « ان دماءم وأموالكم 
عليكم حرام كحرمة يودكم هذا .. في بلدم هذا .. في شهرع 
هذا .. وهذا البلد الامين يذيب الغش وينفي الخيث .. ويفضح 
كل من يريد فيه مكرا وموءا .. بما حذر الله عباده في قوله تعالى 
: « ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب ألم » . ويْجب 
ان تتفق قلوب المسلمين على الخير واصلاح ذات البين لأمها 
تستمد زادها الروحي من عقيدة الاسلام وتعابهه وهو أمانة في 
اعناق الأمة الواحدة المتبعة لسنة نبيها ورسوها محمد صلى الله 
عليه وسلم .. يحافظون به على وحدتهم ويردون يه كيد 
اعداءهم .. فيتطهرون به من صببغ الخبث ويحمدون الله بان 
جعلهم امة يأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر .. فيقفون على 


مواطن البلاء في نفوسهم .. ويردون مكائد الاعداء بما يصتعينه 
من دسائس وخصومات بين المملمين .. وان تجمع المسلمين 
للحج 


ج في مؤهر اسلامى انما هو لعقوية الروابط بين المسلمين حتى 
يلتقوا بروح الاخاء واتحبة يتعاونون على الخير فيقاومون ذسائس 
الاعداء الذين يحالون تمزيق صفوف المسلمين وتدمير وحدتهيم 
واشعال نار الفحة ينهم . 

© © ففى هذه البلاد الطاهرة المقدمة يفرح أرخ الاشلام وتتتشر 
عطوره في كل واد دقرية ومدينة يعلن لكل وافد ليبت الله 
ومسجد رسوله ترحيب اهل هذه البلاه ‏ ملكا وحكومة 
وشعبا بضيوف بيته مادام إيتجم من يرجو الله ويخشى عذابه .. 
بسماحة القلوب المؤمنة- بالله ورسوله وبالفضائل والصفات 
الاسلامية الاصيلة يخدمون الحجاج في امانة ورعاية صادقة حتى 
يشهدوا منافع شم ويذكروا اسم ! الله في ايام معدودات .. فعلى 
الرحب والسعة يكل حاج في هذه البلاد المقدسة قدم يعد ان 
ترك وطنه وفارق أهله وابنائه حبا في الله ورسوله لينبل من اخبة 
على ثرى هذه الارض المباركة ويفرح بعفو الله ورضواته من بعد 
ان يفيض وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه فيعود غانها ان شاء 
الله بثواب الابرار الاين . 


بريتوريا تمنع 


ابنة غاندى من 

نيروبى - رفض النظام العنصرى في 
بريتوريا السماح للسيدة ايتارا محويين 
الاينة الكبرى للزعيم الهندى الراحل 
المهاتها غائدى بيغادرة البلاه للاشتراك 
في الوتسر العالمى الرابع للسلام الذى يبدأ 
أعماله اليوم الخميس في العامصمة الكينية 
نبروس ٠‏ 

وكان من المقرر أن تصل ابنة الزعيم 
الهندى المعروفة بتقدها اللاذع الجرئىم 
لسيامات التمسِيز العتصرى التن 
يمارسها النظام الحاكم في بريتوريا ‏ الى 
نيروبئ ضمن وفد يتكون من ١4‏ عضوا 
يمثلون جنوب افريقيا لحضور مؤتمر 
السلام الذى يعقد في نيرويىن ويتمر 
اسبوعا - 





كبك ابي وراب تبث بل ور 7 اها هه 2# 0000 م 1غ 


© جدة ‏ واس 8 
اجتمع معالي وزير 
1 احج والأزقا 
مكب معاليه تيده 
امس ببعئة حج الصين 
الوطنية برئاسة ايوسف 
باتني سوبي وتم خلال 


المملكة بعث عدد من 
المواضييع 
بالحجاج الصينين . 


آذ آذآ 


بارتداح م خط الارو بول الس يردام 


مكة المكرمة ‏ عدنان بيطار 
أبدى الكثير من ضيوف الرحمن والمواطنين ارتياحهم للفكرة التي نفذت من قبل الادارة 
العامة للمرور بتقغيل المناطق المؤدية الى المسجد الحرام ومنم حركة مرور السيارات بها قبل 


الصلاة بساعة وبعدها بساعة ٠‏ 





استغلال علم الجينات 
في الانتاج الغذائى 


كاليقورئيا ‏ نجح علماء البندسة 
الوراثية في ولاية كاليفورئيا من 
تطوير طريقة لانتاج اليذور 
الصناعية في المعامل تتمكن من 
انتاج كميات اكبر من الفذاء واللمى 
في ظروف جوية صعبة -. 

وقد اعتيد العلماء في ذلك على 
البندمة الوراثية وتم تطبيقها على 
نبات ( الكرفس ) وبعد ذلك على 
يقية النياتات حيث قام العلماء 
بقطع جزء كبير من ماق الكرفس 
الى قطع صغيرة ووضعبا في مزيج 
من اغذية النبات وكيماليات 
فتحولت الى مجموعة من الخلايا 
ذات القدرة على الثمو والتحول الى 


نبات الكرفس 
«وقد اطلق العلماء على هذه 
الخلايا «اجنة جدية» يمكن 


زراعتها في الترية وتصبح نبتة 
كاملة لبا عناصر الوراثة ثفقبا التى 
كانت في النيته الاولى ٠‏ 

ويؤكد العلماء ان بوسع نيته 
واحدة من الكرفس انتاج ملايين 
البذور المنتجة صتاعيا ٠‏ 


لماذا يجيد 

اليابانيون ؟ 
طوكيو ‏ رفع عد اليابايين الذين يقبلون 
على الانتحار شيجة اصابتهم بامراض نفسية 
ببسبة 7/585 خلال العام الماضي حيث بلغ 
العدد ه8؟ الف محر من الذين تبلغ 
اعمارهم 6ه هاما , 


ويرجع السبب في اصاية اليابانين 


بالانبيار العصبي والذين يقدر عددهم يحوالي 0 


“قسة ملايين مواطن الى الضغط الناتج عن 


الاجهاد ني العمل والقلق النفي الذي يعاني ! 
منه الرجل الياباني تاه مسؤولياته والتزاماته ! 


 ةيلئاعلا‎ 


الابانية ما دفعهم الى زيادة المستشفيات 
النفسية من "14٠‏ مستشفى عام 1١988‏ 
الى حوالي 85 مستشقي خلال العام 
الماضي 5 


اليابان تخفض اسعار 


اشرطة الفيديو 


طوكيو ‏ قرر منتجو شرائط الفيديو ' 


اليابانيين خفض اسعار منتجاتهم من بالا 
إلى معز خاصة الى السوق الاوروبية علي 
آثر اعادة تغيير سعر الين اليايانى عالميا ٠‏ 

وجدير بالذكر ان لك 
الخقض يعد متلاقيسا مع 
الاتفاقيات الخاصة بتحديد الاسعار التي 
وقعتها اليابان مع السوق الاوروبية 
والخاسة بالصادرات ٠‏ 





حتى ذراعها الصناعية لم تسلم من السرقة ! 












السعسددة بيس 2 


مان فراتسيسكو 
السيدة روزا فيسر #7" عاما 
من سان فرانسيسكو تبدو 
كثيبة بعد صرقة ذراعها الأين 
الصناعية قيمتيا ...4 
دولار ومجرهرات تساري 
دن5 دولار و١5‏ دولانا . 

تقول فيسر انها لا 
تسعطيع ان تفهم لماذا يريد 
احد يتمتع بذراعين طبيعيتين 
الاحضاظ بذراعها الصناعية 


رأاب 





وهذه الظاهرة التي اجتاحت اليابان , 
مؤخرا تشغل بال المؤولين ني وزارة الصحة 7 





أ 
أ 
١‏ 





هذا وعلق العميد محمد بن رجاء 
الحربي للندوة عن ارتياح حضرة 
صاحب السيو الملكي الأمير ماجد ين 
عبدالعزيز لتنفيد هذه الفكرة. وذلك للا 
إيعود على الحاج من سهولة الحركة في 


الدخول والخروج من المسجد الحرام 
وذلك عقب قيام العميد ين رجاء بالسلام 


على حضرة صاحب السمى الملكي الأمير 
ماجد بن عيدالعزيز + 


الكيف الصحراوى النقّال 


ان 











مكيف بون بروفيل النتال السحراوي تصميب جديد من نوعه 
افيا مع التكلولوجيا الحديكة . فقد مم وجهز يحجم مدمج 
لطيف وأداء قوى لا مشيل له ٠‏ ليعطيك الشعو, الاكي بالبرودة ٠‏ 
فقرة تبرب عاية ٠‏ 


© احج مامح لطيف سه لحمل . 








© غخزاذ يستوعب ألمبة ى 


0 
© يعبل على القيتن * 
© يسثاز بهدود الصوت رقو للع 

© انظاه جمديد الصح ناء امع اللية المامة اتضيه لي وشح الشبري ٠‏ 


0 الشكبييف الأشرق + 








مؤسسة د أشماعيل قارو دظلوى 


| انه الجتدث الريياصق الطائمت 
. 2 لكاي تانضية 0 سنت ليلتيفنا 
سمدد لللددلدة 








الاعلان 0 ا 


محضة لاحت مده 
متنيموك - مشر سي 


لهسم رصن انياء5ةة؟ 
عم ١‏ اسه نه الفط سنت 


اسه ساك . 
جد ١.أدارة‏ اتوي | البقدادية عي الجوهكرة / أمام وزانة الخاريجصية 


صمل .مب ب و دع اال تاتون 15551101 




















باريس تحتل فرنما المركن 
الثالث في مجال براءات الاختراعات 
الالكترونية بعد الولايات المتحدة 
الامريكية واليابان ٠‏ 
جاء ذلك في بيان امدره مؤخرا 
المعهد القومى الفرئى للصتاعات ٠‏ 
وجدير بالتكر أن الولايات 
المتحدة قدمت .»كز من حوالى 
ثلاثة الاف براءة اختراع قدمت على 
المستوى العالمى خلال الربع الثالك 
من هذا العام وقدمت اليابان +5 ير 
ثم فرنا 1١‏ وبعد تأتى المانيا 
قبريطانيا وهولئدا ٠‏ 


متحف للاعمال 
الفنية العربية 
والاسلامية يباريس 


باريس - افتتح مؤخرا في باريس 
متحف خاص بعرض الاعمال القنية 
الاسلامية العربية -. ويضيم المتحف 
جناحا خاما لفن السيراميك ٠‏ 
ومن بين التحف المعروضة التى يسل 
عددها الى > قطعة فنية علبة 
مجوهرات مصنوعة من العاج يرجع 
ْ تاريخها الى عام هلاه هجرية وكان 
أ 


يحتفهطد فيها يمفتاح الكعبة الشرينة »- 
وكدلك القبة السماوية الايرانية 
المصتوعة من النحاس المطعم بالفضة 
والتى يرجع تاريشها الى 1586 هجرية - 

|| وجدير بالذكر ان جاح القن العربي 
الموجود بمتحف اللوفر كان قد اغلق مند 
عام الأقراء 





5 مكة 
مم هم 
ماع 


عبدالوهاب عيدالواسه * 
بدالوه ِ 


الاجتواع الذي حص 5 


السفير الصيني د 


الممعلئقة 









موسسة اشماعيل قازؤن ج ظلوكج 


| الحدبن 


2 


الا ف ف 2 الرفاف !! 
صاحة العلامة الجليل القية بخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ا العام 
فيئات الدعوة والارشاد والبحوث العلمية والاقتاء ‏ اجاب غللى بؤال 


التى تقام باسم الزواج في الفنادق الكيري وقصور الاقراح ‏ با لاصته 

ان هذه المفلات فيبا اخطاء ومؤاخذات متعددة ١‏ ما الامراقت , 
والزيادة في النغقات .. وانها تفضي الي التكلف ودعرة من لا حاجة اليه ؛ 
وقد تؤدي الي الاختلاط والمفور بين الرجال والسزة 5 ٠‏ وهر اختلاط 
مشين ومضكر . 


وان هيثة كبار العلماء رقفعت قراراً بجع هذه الحفلات في الفنادق . وات 


ان تمع رققا بالناس . وحرصا على الاقتصاد وعدم الاسراف اخ . 
وف متتصف العام الحاني ‏ 4 سبق ان وضع المجلس البلدي بمكة 


النفقات والجهود والهر الي الفجر .. وطالب المجلس المؤولين في 
الدولة : ان يحددوا السهر في هذه الحفلات الي.الساعة 15 ليلا . وان 
يقطع المسؤولون عن القصور تيار الكهرباء في هذا الموعد المحدد .. لانه 
وتصفيقهم مع ارتفاع أذان القجر هن المآذن ... دون خوف من الله ولا 
نائمون لم يتيقظوا بعد لصلاة الفجر . 

وهكذا يلعقي كبار العلماء في الدولة مع أعضاء اتلس البلدي في 
إنكار هذا المدكر والمطالبة بتخفيف التكاليف في النفققات والجهود 
والسهر في حفلات الزواج 45 
وبدلك يتأكد الأمل والرجاء في استجابة الممؤولين هذا النداء المرجه من 
كبار العلماء ومن أعضاء المجلس البلدي بمكة المكرمة . والله الموفق 


والمعين . 
يعيش البقر .. ويموت المسلمون 

نخرت مجلة ( الازشاد ) اجية ‏ في عددها الصادر في رجب 
4 هه كلمة تحت هذا العنوان : ( يعيش البقر .. ويموت المسلمون ) 
قالت فيا : 1 

قامت المنظمات المندوكية في اهعد بالاعداد لحملة قومية لحماية البقر . 
ومنع ذئحه . وفدا طافت المظاهرات المندوكية يتقدمها الكهنة في شوارع 
دفي ركلكنا .. حاملة اللافنات. المككتوب عليبا : ( يعيش البقر .. ويموت 
المسلموث ) . 

ومن ناحية أخري خرجت مظاهرة تضم سبعين الف ستدوكي في دلي 
لتشسيح جمازة احدي الابقار في حفل كير .. حيث ثم حرقها وزر ومادها في 
خمر اد جنا » المقدس !1 
وقيل اسبواج قرأت في الصسحف العرية والسرية انباء عن استبرار 
الخملات المتدوكية ضد المسلمين في افند .. وفي تعليق لأحدي الصحف : 
أنه لاد من تدخمل منظمة امور الاسلامي لوقف هذم الحملات الظالمة من 
الندوك علي الملمين . والاحغاظ بحقوق ال مسلمين كمواطنين هنود 
كالمتدوك تامأ . 


حسية أن ممعي 0 مس ل عست و لمحم أن ميس مسيي 6 مسسميي ل معي نوسي نل تبي و 


يعم لعَلى! ليش العّا فك 
/0 سسيصكل 


الديلح حدة الريكاض الطتافت 
اك اللكتناء كنك لوقك 


الريسا 0 ا 0 0 وقعر الدعيزناث 


2 00 ل 00 ل 


بعض المواطيين ‏ في امجلة العوية لشهر شوال 1404 حول الفلات . 


تقام في البيوت وكذلك قصور الافراح التى' تستأجر بأجور باهظة فيجب ' 


المكرمة قرارا بالتخفيف من حفلات الافراح في القصور المستاجرة من حيك  ٠‏ 


اوح أن اصحاب الافراح يستمرون الي القجر في سهرهم وغتائهم 5 


حياء من التاس حرفم الذين بتعبدون الله في نيتيم أو في السإجد . أو هم 


ل اب > 


سمه مسيم 6 مسي ا و ال 7 ا ١‏ 






30 






































